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صرانب ياران 


ڪالابا غ ڊيمر ذريمي سنڌو تي راتاهي جي ڪوشش ڪيتري پراڻي آهي. 
انکان پڙهندڙ ڀلي ڀت واقف آهن ۽ هي؛ ڪتاب انجا تاريخي ۽ ٽيڪنيڪي ثبوت ٿو 
فراهم ڪري. جيتوڻيڪ سنڌ واسي ڪالاباغ ڊيمر سميت انيڪ سنڌ دشمن پاليسين 
کان مڪمل طور تي واقف آهي پر هڪ تنقيد اڪثر سنڌ واسين تي ٿيندي رهي آهي 
تم هو پنهنجو ڪيس غير جذ باتي بنيادن تي نٿا رکن ۽ پنهنجي خول ۾ر محدود آهن. 
هيءُ ڪتاب انهن ٻنهي تنقيدن جي جواب جي هڪ ننڍڙي ڪوشش آهي. جنهن هر 
نہ رڳو ڪالا باغ ڊيمر جي حوالي سان سنڌ ڪيس ٽيڪنيڪل بنيادن تي پيش ڪيو 
ويو آهي پر عالٰي سطح تي وڏن ڊيمن ذريعي دريائن تي راتاهن خلاف مزاحمت 
بابت شامل مضمون اهو ثابت ٿوڪري دريائي پاڻي کي غير فطري انداز ۾ر روڪڻ 
جا مزاحمتي رو سنڌ واسي ئي ناهن. 

ادارو پاڻي جي مسسئگلي ۾ ڊيمن خلاف جدوجهد تي ڪتابن جو هڪ 
سلسلو شايع ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو پر ان جو دارومدار پڙهندڙن جي سوٽ تي 
هوند و. 

ساٿ سلامت 


ڪالا با غ ڊيحر ۱۱ 
جي - ايمر - سيد 
ڀائيءَ ڄو مسئلڊ ۽ تاريضي پس بنظر 


سنڌو درياهب جي باڻي جي ورهاست ۽ بنصزرب بندي: 


اهو بين الاقوامي قانون آهي ت, جملي درياهن جي پاڻي تي جن ملڪن مان هو 
لنگهن ٿا. اُنهن جو حق تسليمر ڪيل آهي. سنڌو درياهم ۾ اُن سان ملحق سد دگكار 
نديون جهڙوڪ چناب, جپلم, راوي, ستلج ۾ بياس موجوده وقت جي ڀارت وارين 
ايراضين مان نڪري سمنڊ تائين وڃن ٿيون. 

(الف) ٣-۔‏ ۱ ۱ع ڌاري انهن درياهن جي پاڻي جي ورهاست بابت, هند سرڪار 
طرفان هڪ انڊ ين آريگيشن ڪميشن انهيءَ مقصد لاءِ مقرر ڪئي ويئي. 
جنهن فيصلو ڪيو ت, مٿي ذڪر ڪيل درياهن مان پنجاب سرڪار ۾ سنڌ 
سرڪار جي رضامنديءَ کان سواءِ ڪوبہ پاڻي کڻي نہ سگهندو. انهن ڏينهن 

(ب)اڻ ٺهراءِ ۽ پاليسيءَ کي ۱4۱4ع جي گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ ۾ر بہ 
تسلير ڪيو ويو هو. جنهن موجب فيصلو ٿيل هو تہ انهن درياهن جي پاڻي 
بابت ڪنهن ب صوبي طرفان ڪوبہ نون پراجيڪٽ گورئمينٽ آف انڊيا 
جي منظوريءَ کاڻ سواءِ ٺهي نہ ٿي سگهيو.۔ 

(ت) سنڌو درياه ۾ ان سان ملحق مددگار نين جي پاڻيءَ جي ورهاست جو 
سوال گهڻو پراڻو هو پر ۱4۱4 ع کان ان تي زوردار اختلاف شروع ٿيا. 
بمبئي سرڪار ۾ پنجاب سرڪار جي وج ۾ر انهيءَ پاڻيءَ جي ورهاست تان 

اختلاف پيداٿيا, جنهن جو احوال ؟ جون ٣؟*۱ع‏ تي سنڌ سرڪار طرفان 
سيڪريٽري آف اسٽيٽ ڏي موڪليل لکپڙهہ مان پئجي سگپي ٿو. ان مان ڪي 
پش سگهن ان ڪڪهاڙيءَ طرخ آهي اختلاف شروع ٿيا 

(ث) انڍڊين ڪاٽن ڪميٽيءَ جي رپورٽ ۱4۱4ع ۾ ڇپجي پڌري ٿي. ان ڪاميٽيءَ 
جي ميعبرن کي خاص دلچسپي سنڌ جي ايراضيءَ کي ڪپهہ جي پوک هيٺ 
آڻڻ سان هگي. جو ان ۾ر مانچسٽر ۾ بمبگيءَ جي ڪٻه ڪارخانن وارن جو 
هٿ هو. 


ڪالا با غ ڊير ۱ 

ان ريوٽ پر خاص طور تي ڄاڻايل هو تہ پنجاب سر ڪار طرفان ڪوبہ نگوڻ 

پراجيڪٽ شروع نہ ڪيو وڃي. جيسين سکر بيراج جو ڪير پورو نہ گي ۾ جيسين 
آئيندي سنڌ لاءِ پاڻيءَ جي ضرورتن جو پتو نہ پوي. 

(ج)آگسٽ ۱4۱4ع پر بمبكئي سرڪار (جنهن سان سنڌ ملحق هئي) هند سرڪار 

کي عرضداشت ڪئٿي ڇاڪاڻ ت, هن کان پوءِ جيڪي بہ پراجيڪٽ پنجاب 

سرڪار طرفان سندان آباديءَ جي وڌائڻ لاءِ شسروع ڪيا ويندا, تن جو اثر 

سکر وٽان لنگهندڙ پاڻيءَ تي ضرور پوڻو آهي. تنهن ڪري بمبئي سرڪار 

کي پنجاب سرڪار طرفان نون پراجيڪتن لاءِ گهربل رپورٽ موڪلڻ 


(ح) - سيپٽمبر ۱4۱4ع تي پنجاب سرڪار ٿل پراجيڪٽ اسڪير ٺاهڻ لاءِ هند 
سرڪار کي عرضداشت پيشس ڪئي ت, ان پراجيڪٽ کي سکر بيراج جي 
ٺاهڻ تي ترجيح ڏني وڃي. اُن آسڪيمر موجب پنجاب سرڪار جو, پنجاب 
جي آبادگارن کي سترنهن لک ڏه هزار ايڪڙن لاءِ پاڻي مهيا ڪرڻ جو 
ارادو هو. 

(د)-۔ لارڊ چيملسفورڊ, هند ستان جي گورنر جنرل, پنجاب جي اُن عرضداشت 
قبولڻ کان انڪار ڪيو ڇاڪاڻ ت اُن پراجيڪٽ هيٺ گهٽ قسمر جي 
ايراضمي واري زمين آباد ٿيڻ واري هئي. انکان سواءِ هئن کي سکر ۽ ستلج 
وئلي پراجيڪٽن جي منظوري سيڪريٽري آف اسٽيٽ کان مل جي أميد هئي, 
جي سندن نقطي نگاهہ موجب وڌيڪ ترجيح ڏيڻ جي لائق هئا. 

(ذ) وري ٿورو ترسي. ڪجه مهينن کان پوءِ, پنجاب سرڪار ٿل پراجيڪٽ 
اسڪير کي ٻيهر ترميمر ٿيل صورت پر هند سرڪار اڳڱيان پيشس ڪيو ۽ 
ستلج وئلي پراجيڪٽ جي اسڪير شروع ڪرڻ کان پوءِ ٿل ۾ حويلي 
پراجيڪٽن جي شروع ڪرڻ جي منظوري گهري. ان تي هند سرڪار اهي 
پراجيڪٽ منظور نہ ڪيا. مرڳو کين چيو ت اُنهن پراجيڪٽن لاءِ ضروري 
سروي ۽ ٻيو مواد هك ڪري. کين موڪلي ڏين, جو ان مان کين سکر بيراچ 
تي پوندڙ اثر جو اندازو پئجي سگهندو. 

(ر)- اپريل ٣٣۱4ع‏ تي سيڪريٽري آف اسٽيٽ فار انڊ يا سکر بيراج جي کوٽائڻ 
جي منظوري ڏني. اُن تي پنجاب سرڪار اعتراض ورتو تت سندن بيراجن تي 
سکر بيراج کي ڇو ترجيح ڏني ويئي هئي ۽ اُن جي آباديءَ لاءِ جيڪي باڻي 
جون ڊيوٽيز بمبئي سرڪار طرفان مثرر ڪيون ويون هيون. تن تي بہ 


ڪاڈ ياه تو ٣؟‏ 
اعتراص ورتائون. جنهن تي بمبگي سرڪار سخت احتجاج ڪندي, جواب 
ڏنو تم پنجاب سرڪار سنڌو درياه ۽ ان جي مد دگار ندين مان پاڻيءَ جو 
گهشو حصو اڳئي وٺي ڇڏيو هو ۽ سندن سڀ پراجيڪٽ پيرينيل (دائمي 
وهندڙ واهن جا) هگا ۽ ٻکي طرف سنڌ ۾ر اڃا هڪڙو بہ پراجيڪٽ شروع نہ 
ڪيو ويو هو. ان موقعي تي بمبگي سرڪار ٿل پراجيڪٽ جي ٺاهڻ تي بہ 
اعتراض ورتو. جو ان جي نڪرڻ ڪري کين سنڌ جي آباديءَ لاءِ سستقبل ۾ر 
گهربل پاڻي لاءِ گهڻو خطرو نظر آيو ٿي. 


(ز) هند سرڪار ٻنهي بمبئي ۾ پنجاب جي سرڪارن جي اعتراضن تي غور ڪيو ۾ 
سکر بيراج تي آباديءَ لاءِ پاڻي جي ڊيوٽز تي نگين سر غور ڪيو. جنهن 
صورت پر آخري فيصلي لاءِ وقت پهچي چڪو هو. ان ڪري هند سرڪار 
هڪ اعلان ذريعي ۱ ؟ آگسٽ ٣٣۱4ع‏ تي ٻنهي سرڪارن کي پنهنجي فيصلي 
کان آگام ڪيو. 
ان پر ڄاڻايل هو تم سنڌ وارن کي سکر بيراج ۽ ٻيا پراجيڪٽ کوٽائڻ جو 

پورو حق حاصل هو, تنهنڪري انهن جي لاءِ سنڌ وارن کي كارنٽي ڏيڻ ضشروري 
هئي. ازان سواءِ ان اعلان ۾ر اهو بہ ڄاڻايل هو تم سکر بيراج لاءِ زمين جي آباديءَ 
واسطي جيڪي پاڻيءَ جون ڊيوٽيون مقرر ڪيل هيون, سي گهڻي غور ۽ فڪر بعمد 
مقرر ڪيل هيون ڇاڪاڻ تم سنڌ ۾ر بارش گهٽ ٻيئي ٿي ۽ ان ۾ر زير زمين پاڻيءَ جي 
بہ قلت هئي. هند سرڪار صاف ظاهر ڪري ڇڏيو تم ان مسئلي کي وري اٽلائڻ جي 
ڪابہ ضرورت ن هئي. ازان سواءِ ان اهو ب ڄاڻائي ڇڏيو ت, آئيندي سنڌ ۽ پنجاب 
جو ڪوب پراجيمڪٽ منفلور نہ ڪيو ويندو. سواءِ ٻي پارٽيءَ کي وٿٽاٿڻي اطلاع 
ڏيڻ ۾ ان بابت ٻنهي جي وچ ۾ قابل قبول فيصلي مهيا ڪرڻ جي. 

(س) ان فيصلي کان پوءِ ة۱ مهينن تاٿين پنجاب سرڪار ۽ بمبئي سرڪار کاڻ 

ڪجه ب ان مسسئكلي بابت لکپڙه جو پتو پئجي نٿو سگهي. جو ساٺ ٿي 


‫َ 


ويئي. 
(ضش) سنڌو درياه ۾ ان سان ملحق ندين جي پاڻيءَ تي پنهنجي حق ڄماتٿڻ لاءِ 
پنجاب سرڪار نومبر ٣٣۱4ع‏ ۾ر وري ٿل پراجيڪٽ جي اجازت لاءِ سوال 
اٿاريو. هن ڀيري تجربي خاطر ننڍي واهہ کوٽائڻ جي تجويز ڏني هئائون, 
جنهن ۾ صرف ٣0+‏ ڪيوسڪ پاڻيءَ جي ضرورت هين. هند سرڪار جي 
چوڻ تي بمبثي سرڪار ان مسكلي تي غور ڪري رهي هئي تم پنجاب سرڪار 


ڪتالا ٬يأٴغ‏ ڄو ٣‏ 
پنهنجي عرضداشت کان ڦيرو کائي, سيپٽمبر 0٣۱4ع‏ پر وري ٻي عرضداشت 
ڪئي. نع پر بَڪمل ٿل پراجيڪٍٿ٬ينائڻ‏ جي نجويز نله ۽٬ڀڃاڻاټڙ‏ 
هو تہ اهو پراجيڪٽ هو شرو ع ڪرڻ وارا هئا. ٻئي مهيني پر هند سرڪار, 
پنجاب سرڪار کي ننڊي ٿل پراجيڪٽ جي اجازت ڏني. جنهن سوجب 
.4 ۾ ايڪ آباھ 3 ش4/.؟ 
ڪيوسڪ پاڻي سنڌو درياه مان وٺڻ جي اجازت ڏنل هئي. 





اهو اختلاف هلندو رهيو, جڏهن فيبروري 1٣۱4ع‏ پر لارڊ ريڊنگ جي هند 
سرڪار, انصاف جي بنياد تي. مجبور ٿي, بمبئي سرڪار جي رويي جي تائيد ۾ 
هيٺيون فيصلو ڏنو: 
(۱) جيسين تاٿين سکر بيراج اسڪيمر مڪمل ٿي. چالو نہ ٿي آهي ۽ آئيندي لاءِ 
سنڌ ۾ر دائمي پاڻي ڏيڻ جي ضرورتن بابت پتو نہ ٻيو آهي, ان وقت تائين ٿل 
اسڪير لاءِ گهربل پاڻيءَ جي تجويز کي نٿين سر نہ آثلايو ويندو. 


(؟) جيځن تہ ستلج وئلي ڪكنال مان پاڻي جي گهرج جو اڃا پوريءَ طرح پٽو 
ڪونہ ٻيل هو. انهيءَ ڪري بہمبځي سرڪار کي حق هو ت, سنڌو درياه, ۾ 
انجي مد دگار ندين مان پنجاب جي وڌيڪ پاڻي گڎٹڻ تي اعتراض ڪري 
سگهي. جيسين تاٿين ڪو پورو ثبوت مهيا نہ ڪيو ويو هو ت انهيءَ ڪري 
سکر بيراج جي گهربل پاڻيءَ کي خطري جو امڪان هو. 

(٣)ان‏ بابت پتو تڏهين پئجي سگهندو جڏهين سنڌو درياهم ۽ أنجي مد دگار ندين 
جي ماپ پوري طرح معلومر ٿي سگهي. جنهن لاءِ سر ٿامس وارڊس جي نوٽ 
مطابق ۱ ڊسمبر 4؟4 ۱ ع تائين انتظار ڪرڻو هو. 

(ص) باوجود أنجي ب پنجاب سرڪار اعتراض آناريندي رهي. ان تي هند سرڪار 
ان سوال تي سيڪريٽري آف اسٽيٽ فار انڊيا ڏي فيصلي لاءِ رجو ع ڪيو. ان 
جواب ڏنو تہ برٽش سرڪار کي افسوس سان چوڻو پوي ٿو ت پنجاب 
سرڪار کي مطلع ڪيو وڃي تہ ”هن وقت هوءَ سندس درخواست ٻڌڻ لاءِ 
تيار نم آهي ”. 

(ض) ان مان پتو پوندو تہ پنجاب سرڪار ابتدا کان وٺي سنڌ کي معمولي پاڻي 
ڏيڻ لاءِ بر تيار نہ هئي. جڏ هين هند سرڪار, برٽشس سرڪار طرفان پنجاب 
سرڪار کي مٿي ذڪر ڪيل جواب ڏو تڏهن لاچار پنجاب سنرڪار الهيءَ 
صورتحال کي تسليم ڪيو. 


ڪالا باغ ڊيم ۱0 


525ع کان يڊ ڃڍ َر ص(: 


4٣۱4ع‏ تائين سکر بيراج ۾ ستلج وٿلي پراجيڪٽ مڪمل ٿي. آباديءَ لاءِ 
پاڻي ڏيڻ لڳا هئا. ان وچ ۾ بيڪانير, بهاولپور ۽ پنجاب جي وچ ۾ر پاڻي جي مسئلي 
تان اختلاف پيدا ٿيا. خيرپور رياست ربيع ۾ر وڌيڪ پاڻيءَ لاءِ گهر ڪئي ۽ پنجاب 
سرڪار حويلي پراجيڪٽ لاءِ وڌيڪ پاڻي جي گهر ڪئي. ان مسكلي کي فيصل 
ڪرڻ لاءِ هند سرڪار ”انڊرسن ڪاميٽي” مقرر ڪکي. جنهن تي جملي صوبن ۽ 
رياستن جا عيوضي رکيا ويا تہ ان مسئلي تي پارٽين جي تقاضائن کي سد نظر رکي 
فيصلو ڪري. انڊرسن ڪاميٽي *۱ سيپٽمبر 0٣۱4ع‏ تي متفق طور پنهنجون 
سفارشون پيشس ڪيون, جن تي هند سرڪار ٺهراءِ ڪري انهن کي منظور ڪيو ۾ 
سڀني پراجيڪٽن جي پاڻي جي ورهاست لاءِ حدون مقرر ڪيون, جن پر سنڌو نديءَ 
۾ ان سان ملحقم ندين تي مختلف مهين لاءِ پاڻي جي الاٽمينٽ منظور ڪيل هئي. 

جيتوڻيڪ ڪاسيٽيءَ جي تجويز ڪيل ٽرمس ۾ر ٿل پراجيڪٽ جو ذڪر 
ڪيل ڪون هو پر پنجاب سرڪار ڪاميٽيءَ کان ٿل پراجيڪٽ لاءِ وڌيڪ پاڻي 
منظور ڪرائڻ ۾ر ڪامياب ٿي ويئي. 

تاريضي ”راءِ ڪميشن” جڍ قيام: 

جنهن صورت ۾ر پنجاب سرڪار وڌيڪ پاڻي كٹڻ ۾ بند ٻڌائڻ لاءِ رٿائون 
تيار ڪندي رهي هئي. انهيءَ ڪري سنڌ سرڪار مجبور ٿي بمبئي سرڪار معرفت 
4٣۱4ع‏ ۾ هند سرڪار کي عرضداشت ڪئي. بمبئي سرڪار, 40 ۱ع جي انڊيا 
ائڪٽ مطابق, اُها درخواست آخري صورت ۾ هند سرڪار جي گورنر جنرل اڳيان 
" جون ۱٣*۱ع‏ تي پيش ڪکي ۾ گهر ڪٿي ت, فيصلي ٿيڻ تائين پنجاب سرڪار جي 
اهڙن رٿائن تي بندش وڌي وڃي. هن عرضداشت تي غور ڪرڻ لاءِ گورنر جنرل ۱۱ 
سيپٽمبر ۱٣۱4ع‏ تي هڪ ڪميشن مسٽر جسٽس بي. اين راءِ, هاءِ ڪورٽ 

”راءِ ڪميشن" فيصلو ڪيو ت پنجاب سرڪار طرفان جيڪي رٿيل 
پراجيڪٽ وجود ۾ر آيل آهن يا وڌيڪ جن لاءِ گهر ڪري رهي هئي. ان ستاڻ مت 
جي آباديءَ کي آبڪلاڻي جي سيپٽمبر مهيني پر نقصان پهچڻ جو اند يٽو هو. 
انڪري ڪميشن فيصلو ڪري تجويز ڏني تہ ان سسوال جي حل لاءِ سنڌ پر ٻن نون 
بيراجن کوٽڻ جي ضرورت هئي: هڪ اَپر سنڌ ۾ر ۾ هڪ لور سنڌ ۾ر. ڪميیشن 
وڌيڪ اهو ب ڄاڻايو ت جنهن صورت پر سنڌ کي انهن بيراجن جي کوٽائڻ لاءِ 


بيسر جي ضرورت پوڻ واري هئي. تنهنڪري معاوضي طور سنڌ کي انهن بيراجن 
کوٽڻ لاءِ پنجاب سرڪار ٻن ڪروڙ روبين جي سد د بہ ڏئي. ڪميشن انهيءَ سوال 
تي بہ پنهنجو فيصلو صادر ڪيو ت سنڌ بيراجن لاءِ پاڻي جي كپت جي ڪيتري 
ضرورت ٿيادي. 

ان تي هند سرڪار مسٽر گرانٽ ۽ راءِ بهادر کوسلا کي. ڪميشن جي 
سفارشن جي روشني پر معاهدي جي شرائط طيءَ ڪرڻ لاءِ مقرر ڪيو, جن ۱4 
مهيئن جي محنت بعد هڪ ائگريمينٽ جو مسودو پيشس ڪيو, جو هيٺ ڏجي ٿو 
سرڪاري طور ۱٣‏ آڪٽوبر تي قبول ڪئي. ٻيسن جي سوال تي ڪجهہ گهٽتائي 
ڪرڻ جي شرطن ساڻ. 

هند سرڪار ان ائگريمينٽ کي قبولڻ جي منظوري ڏني. ان بمد پنجاب 
سرڪار نجويز قبول ڪندي. برٽش سرڪار کي صرف رت گهٽاٿڻ لاءِ درخواست 
ڪئي. جنهن تي لکپڙه هلندڙ هئي تہ هند ستان ورهائجي ويو ۽ هند سرڪار ۾ 
برٽشس سرڪار جو هثك نڪري ويو, ۽ سنڌ پاڪستان سرڪار جي تسلط هيٺ اچي 
ويئي. نن هي اي اڪ جج اڪن 
اٿر هو. 

پنجاب ۽ سنڌ صوبن جي (چ ۾ سنڌوندي ۽ بنجاب جي پنچن ندين جي 
بائيءَ جي ور هاست جه بڪا هد( (ائگريمينٽ 1945ع( 

۱٣‏ _ ناهم و( دائرو 

” ي ائگريمينٽ سنڌ ونديءَ جي پاي ”9 : هاأنسمت 
ساڻ : تعلق رکي ٿي. پنجاب جي حصي ۾ر سنڌونديءَ ۽ اُن سان تعلق رکندڙن ندين 
جو صوبي پنجاب ۽ ڪن ڏيهي رياستن کي ملندڙ پاڻي شمار ٿيند و. 

پنجاب جي حصي ۾ر ترجيح نمبر ش هيٺ تفصيل پر ڄاڻايل پاڻي ۽ اتر الهندي 
سرحدي صوبي جو پاڻي بہ شمار ٿيندو. 

سنڌ جي حصي پر ترجيحن نمبر ٣ ,٣‏ ۾ ۾ر جيگن هيٺ ڄاڻايل آهي, 
صوبي سنڌ ۾ خيرپور جو پاڻي شمار ٿيندو. 

سنڌ جي پاڻيءَ جو حصو., ترجيح نمبر ۱۱ جو (جيئن هيٺ تفصيل ۾ ڏنل 


ڪالا يا غ يھر ۱٣‏ 


2- ترجيخن جا گري. 


۱ - هن اٽگريمينٽ کي پوري ڪرڻ لاءِ ترجيحن جا پنج گريڊ مقرر ڪيا آهن. 
ترجيح ۱ - موجوده پاڻيءَ جي کڻڻ جا گريڊ هيٺينءَ طرح آهنءَ 
الف: پنجند (پنجاب جون نديون). پهرين ترجيح پنجاب جي ندين تي. 


ب: سنڌ وندي. پهرين ترجيح سنڌودرياهہ تي ۽ ٻي ترجيح پنجاب جي ندين 


ترجيح نمبر آ1[1 وڌيڪ پاڻي ڏيڻ لاءِ رٿيل پراجيڪٽن سان تعلق رکي ٿي. 
ترجيح نمبر '1 پاڻيءَ جي اسٽور ڪرڻ يا پوءِ ڏنل الوڪيشن (حصي) سان 


(؟) سواءِ اُن حالت جي جنهن لاءِ ٻي طرح ڄاڻايل هوندو گهڻي خاص ترجيح سبب 
اُن جي ننڍ ين ترجيحن تي فوقيت هوندي. 


جنهن ۾ ۱ اپريل کان +؟ سيپٽمبر جو سدو ڄاڻايل هوندو. سواءِ ٻي طرح 
ڄاڻايل حالت جي. 


(4) پنجند (پنجاب جون نديون). 
هن ترجيح ۽ هي ڳالهيون داخڂل هوند يون: 
(۱) اهي ورهاستون. جي اڳين واهن کي ڏنل هوند يون, يعني: 


۱- اتر وارا واهہ (اپر ۽ لوئر چناب. اپر ۽ لوثئر جهلر ۽ باري دواب واهہ) (اپر 
چناب ۾ اپر جهلم واهن جي ورهاست ۾ر ٻاڦ ذريعي نقصان ٿيل پاڻي). 


ات ڪا يت بجتان 
٣‏ سرهند ڪئگنال. 

ب - آهي ورهلستون جي اڳي اڻ سڌريل واهن کي مليل هوند يون. يعني: 
۱ - ستلج وئلي ڪگنال, 


؟۔ حويلي ڪئنال. پاڪ پتن لنڪ سميت, 


َڀ بنحند ڪئكنال, جن مر آٿيند * سڌاري جي گنجائشس رکيل هوند ى. 


[[!| انهن ورهاستن کي پنجاب جي ند ين جي پاڻيءَ تي پهريون حق هوند و. 
پر سنڌ ونديءَ جي پاڻي تي ڪوب حق ن, هوندو. سواءِ انهن پابندين جي تہ آهي 
ورهاستون ڪنهن بہ ڏينهن ٽيبل (ائف) پر ڄاڻايل ورهاستن پر واڌارو نر ڪيل 
هوندو. سواءِ اڻ جي جو ترجيح ۱ (ب) لاءِ [ جي ضرورتن کي مد نظر رکيو ويو 


]11] سنڌو دريام: 

(۱) هن ترجيح ۾ هيٺيون ڏنل ورهاستون شامل آهن: 

۱ اٿل ڪئنال, 

؟- سکر بئراج ڪئنال, خيرپور رياست جي ڪئنالن سميت. 

[11] ٿل ۽ سکر بئراج ڪئنالن جو سنڌو درياه ۽ پنجاب جي پنجن درياهن 
تي هڪجهڙو حق هوندو, ڪنهن ب ڏينهن پنجاب کي ترجيح ۱- الف ۾ر ڄاڻايل 
جي ضروريات کان زيادہه هوندو. 

(؟) مدو ۱ آڪٽوبر کان ٣۱‏ مارچ جو, يا جيئن ٻيءَ طرح ڄاڻايل هوندو. 


الف - پنجند - (پنجاب جون نديون). 





1]| هن ترجيح ۾ر هيليون ڳالهيون شامل هوند يون: 


۱ اُتر ڪگنال (اپر ۾ لوئر چناب. اپر ۽ لوئر جهلر ۾ لوئر باري دواب 
ڪئنال). َ 


؟- اير باري دواب ڪكنال ۾ ڪشمير ڪئنال. 

٣‏ سرهند ڪئكڻال. 

]ھ/] جي ورهاستون پراڻن واهن کي مليل هونديون. يعني: 

[3]] ورهاستون, جي اڱي ستلج وئلي ڪئنانن کي ڏنل هوند يون, بمع ان کي 
۽ ڌا دائمي واهہ جي درجي تي آڻغ جي. 

|:؟أ ورهاستون, جي اڳي پنجند ۾ حويلي ڪئنالن لاءِ منظور ڪيل 
هوند يون. 


تال أع 2اغ .۱ 
[19] وڌيڪ ورهاستون بنجند ۽ حوينيءَ کي دائمي ڪرڻ لاءِ جيئن هيٺ 
/1 بر هن رم ڇافايل آهي: 
(11) مٿي ڄاڻايل الف - ب - ت ورهاستن کي پهرين حق پنجاب جي ند بن 
تي هوندو ۽ اُن جو حق سنڌو درياه جي پاڻي تي نہ هوندو. 
(1]1) الف ۽ ب جي ورهاست, ندين ۾ر پاڻي جي موجودگيءَ یا ربيم ۾ پاڻي 
وٺڻ جي متدار تي محدود رکي ويندي. 
13- سنڌو درياهم. 
(۱) هن ترجيح پر ربيع ۾ر پاڻي جي ورهاست شامل آهي. جنهن ۾ر: 
۱ - آبڪلاڻي واهم, جي سکر بيراج جي نون واهن ۾ر سصايا ويا آهن, اُنهن جي 
تي شمار ڪيو ويند و. 
٣‏ سکر بيراڃ ڪئنال, خيرپور رياست جي ڪئنالن سميت. 
٣‏ ٽل ڪئنال, منظور ڪيل حد تائيڻ. 
۾ تل ڪئنال کي ...۱ ڪيوسڪ جي حد تائين پاڻي گڻڻ جي اجازت هوندي. 


(]]( ۱ کان ٣‏ ڪلاز ۾ ڏيکاريل ورهاست جي گهٽ ۾ر گهٽ #+رهاست ٽيبل 
نمبرل)- (۱) ۾ر ڄاڻايل آهي. 


جيڪڏ هن سنڌو درياه جو پاڻي بمع پنجند جي پاڻيءَ جي ترجيح نمبر 
(الف) کان گهٽ هوندو اُنهن واهن جي ورهاستن کان انهن واهن جي ۱-؟ جي 
۱ ڏينهن جي مدي تائين ٻڌل آهي. بشرطيڪ «۱..؟ کان ٣-4‏ (سكر بيراج) جي 
تاريخ پٽاندڙ سکر بيراج ڪكنالس کي پرايرائني هوندي. سنڌو درياه جي ياٴي تي 
٣...‏ ڪيوسڪ جي متدار تائين. 
(الف) تل برا ٹي جيستاٿين پنجاب جا آبڪلاڻيءَ وارا وا بيراج جي ڪنٽرول 
هيٺ ن, آندا ويا آهن. 


ڪال يا يي 1 
(ب) پنجاب جي نل ۽ آبڪلاڻي واهن تي سنڌ کي پريرائٽي موندي, جيسين تائين 
هنن کي ويئر ڪنٽرول هيٺ نہ آندو ويو آهي. ٍَ 

[![!| پاڻيءَ جي کوٽ واري زماني پر پنجاب کي اختيار هوندو تہ ٿل لاءِ 
سنڌ ونديءَ جو پاڻي ڪالاباغ وٽان ڪتب آڻي. بُشرطيڪ ساڳئي مقدار جيترو پاڻي 
پنجند جو پنجاب واري حصي کان هيٺ سنڌ کي ڏنو ويندو. 


[/1] جڏهن سنڌونديءَ جو پاڻي, بمع پنڃند جي پاڻيءَ جي. پريراٿٽي الف 
- ۱ کان وڌيڪ هوندو ۽ ٿل ۽ سکر بيراج لاءِ مقرر ٿيل پاڻي کان وڌيڪ هوندو 
جيئن ٽبيل [)-1 | ۾ر ڏيکاريل آهي. ڏيکاريل ڪئنال آ - [1]9] ۾ [ه-1] موجب ٿل 
ڪئنال ڇه هزار ڪيوسڪ تائين پاڻي کڻي سگهندو ۽ سکر بيراج ربيع لاءِ ٣٣...‏ ِ 
ڪيوسڪ پاڻي کڻي سگهندو. اهو [ٴا ] جي ڏيکاريل پروزين مطابق هوندو. سنڌ ۾ 
پنجاب جا واهہ جڏهن ويئر ڪنٽرول هيٺ آندا ويندا ت ان وقت آهي سنڊن منظور 
ٿيل مقدار تائين پاڻي کڻي سگهندا. 


["۱] سنڌ بیيراج ڪئنالن کي پنجند جي واڌو پاڻي تي ترجيح هوندي 
(۱.4) تائين, جيسين تاٿين الوڪيشن ٽيبل [ل)-1 | جو مقدار پورو هجي ٽيبل -1] 
[17 تائين ڏيکاريل مقدار تاٿين. ان وقت تاين سکر بيراج ڪکنالن لاءِ ربيع واسطي 
ڏنو ويندو. اُن جي حد [1--1] ۾ ڏيکاريل آهي. 


[1ٴا أ ربيم پر پاڻي جو حساب رکيو ويندو ۽ ڏهن ڏينهن تائين هڪ جيترو 
بيهاريو ويندو ۽ ڪٿلينڊر جي مهيني ۾ر ان جو حساب رکيو ويندو. 
)٣(‏ پريائٽي نمبر (؟) پراجيڪيڊ ڪگنال بابت پرائمري يعني ابتدائي 
سپلائيز مطابق؛ 
۱- جملي پاڻي جي ورهاست پنجاب ۽ سنڌ لاءِ هن پريراگنيءَ مسوجب 
”تفصيوار ٽيبل [8.11] پر ڏيکاريل آهي. اها ورهاست هيلينءَ طرح آهي: 
الف: راويءَ جي پاڻي کي علحده ڪرڻ ۽ پاڪ پتن لنڪ ڀر گهٽ پاڻي ڪتب 
آڻڻ. 
ب - گري ڪئنالس بابت ڏيکاريل پاڻيءَ جا حق باکرا ڪكنالس لاءِ ڪتب آندا 
وڃن. 
ت - آبڪلاڻي جي ڏينهن وارا پاڻيءَ جا حق سنڌ جي نون براجز لاءِ ڪتب آندا 


وڃن. 


ڪالا ٻا ڍا ؟ 
ج -۔ پنجاب, يي اي آبڪلاڻيءَ جي ڏينهن وارا حق ويئر ڪنٽرول وقت 
ٻنهي ڌرين طرفان پاڻي صرف تڏهن کنيو وڃي جڏهن پاڻيءَ جي موجود گي 
پنجاب ء سنڌ جي الو ڪيشنز جي پريرائٽي نمبر 4-1 ۾ 1-1 ] مطابق هجي. 
٣‏ جڏهن پاڻي پريرائٽي تمبر 1 جي ضرورت کان گهٽ هجي ت وڌيڪ سپلاءِ 
لاءِ ڇڏيو وڃي. پنجاب ۽ سنڌ کي پاڻيءَ جي ورهاست پيريارٽي نمبر ۱ 
موجب ڏني وڃي. 
الف: جڏهن سنڌ ونديءَ مان پنجاب ڃا آبڪلاڻيءَ وارا واهہ ويکر ڪنئال هيٺ 
ود 1ال 
ڏنو وڃي. 
انهن ٽييلن پر تفاوت ڏينهن جو رکيو وڃي. 
اهڙيءَ طرح ).1 ۾ 5.62 خريف الوڪيشدز, پنجاب ۾ سنڌ جي ويئر 
ڪنٽرولڊ الوڪيشنز جي موجوده واهن لاءِ مقرر ڪيل آهن. (ٽييل / 1 ۾ 1.11 
مطابق) 1 ”آ پنجاب جي گهنرج موجب آهي. سندس موجوده گهرجن مطابق جملي 
واهن, +آ ٽوٽل درياه جي سپلاءِ جي ورهاست لاءِ آهي ۽ 1 آا! ۾ 111.1 پتنجاب جي 
حصي رسيءَ موجٻ پنجاب ۽ سنڌ جي حقن لاءِ مثرر ٿيل آهي. .1 
مطابق جيئن بہ ٴمسگلو هجي. پوءِ 
>5 11191139 
پنجتاب ڇو هقدوت 1ال 18:19( 
(0) پيرياٽي نمبر ]1!- پراجيڪٽيڊ ڪئنالس (زائد يا ثانوي سپلاٿيز لاءِ). 
۱- گهٽ پر گهٽ ماهوار پاڻيءَ جي ورهاست هن هيڊ بدسبت تفصيلوار بيان 
ڪيل آهي. ٽيل 15-[11 ۽ نهن پر ٽوٽل تفاوت سنڌ ۾٬بضجات‏ جي رٺيل. ڪقتالن 
مطابق ٽببل (2/-1]) جو بيان ڪيل آهي. هيٺينءَ طرح. 
سنڌ (1/) وڌيڪ يا ثانوي الوڪيشنز سنڌ جي لوور سَنڌ ۽ اپر سنڌ بيراجن 
جو ذڪر آهي. 
(19) الوڪيشنز سيلابي ايريا. خيرپور ۽ وچ سنڌ جو ذڪر آهي. 


پنجاب (ڂ/) وڌيڪ الوڪيشنز بلوڪي. سليمائڪي لنڪ يا أنجي بدلي پم 
قبول ڪيل مارهو ٽينل. 
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َھ-! 


(11) موڪي پاڻي باکرا ڪئنالس بمم گري ڪئنائس, بسنت دواب ڪئنال 
۽ ستلج وئلي سيلاب ايريا جو ذڪر آهي. 


- پريارٽي نمبر ا1 مان پاڻيءَ جو ڇوڙ تڏهن ڪيو ويند و, جڏهن پاڻي پنجاب 
جي گهرج کان مٿي هوندو يا سنڌ جي الوڪيشنز پريارٽي نمبر 1-74 ۽ 1 ۽ 
الوڪيشنز پنجاب ۽ سنڌ جي پريارٽي 1 کان مٿي هوندو. 

٣۔‏ جڏهين پاڻي پيريارتي نمبر 1ا! موجب پوريءَ گهرج کان گهٽ هوندو تت 
وڌيڪ سپلاءِ پنجاب ۾ سنڌ جي الوڪيشنز جي پيريارٽن (/-1 ۽ ۱! جي پوري 
نيڻ کانپوءِ سنڌ ۽ پنجاب جي وج ۾ر ورهايو ويندو. حص رسيءَ موجب, انهيءَ 
عرصي لاءِ ٽيبل ( [111) موجب جو ڏهن ڏينهن جي حساب سان ٻڌو ويو 
هوندو. اهڙيءَ طرح سان جتي /7]- الوڪيشنز پنجاب جي موجوده ڪئنالس 
(مطابق ٽيبل 1.۱ ۾ 13 .1) بمع مقرر ٿيل حقن پنجاب جي رٿيل واهن مطابق 
ٽييل /.1[ 1 آ.'- پنجاب جي مقرر ٿيل حقن رٿيل ڪئنالس (مطابق ٽيبل 
11.7) ۾ پنجاب جي حتيقي گهرجن لاءِ انهي مدي لاءِ جنهن لاءِ موجوده 
ڪگنالس جون الو ڪيشنز ٿيل آهن. 

5.7 = الوڪيشنز سکر بيراج ڪكنالس واڌو مقرر ٿيل حقن لوئر سنڌ ۾ 
اپر سنڌ براجز لاءِ مطابق ٽيبل 10 11 ۽ 11-74 جي. جملي درياه جي سپلائيز کي 
موجودہ ۾ رٿيل واهن لاءِ هيٺينءَ طرح ورهايو وڃي: 

لا.1 ۾ لا = پنجاب ۾ سنڌ جي حصن وڌيڪ ۽ تانوي سپلائيز کي ٽييل 
(111-0) موجب ورهايو ويندو. 

سنڌ جو حصو = 5 واڌو [ يڻ 1 .18-19] 

بنجات ڀْؤ يوڪ 5 :اة:[4[7::1:82غ1] 


٣‏ جڏهين ب پاڻي جملي مقرر ڪيل سنڌ جي ٽن بيراجن جي ڪوٽا کان گهٽ 
هوندو. تہ بلوڪي, سليمانڪي لنڪ يا انجي بدل مرهو ٽينل کي پنجاب جي 
اڻ ڪتب آندل پاڻيءَ تاٿين محدود ڪيو ويندو. رٿيل ڪگنالس پريارٽي 111 
موجٻ يا روزانم گهڻي پر گهڻو ڇوڙ مطابق جيئن ٽيبل (]-111 ڪالمر آ1 ۾ 
ڄانايل نوا گهت هوندو: 


ڪلاز ۾ر ڄاڻايل هوند يون. 
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۱ - ٻيريارٽي نمبر ٣]‏ (ٻاڻي کي بندن ۾ر جمع ڪرڻ يا ان کانپوءِ ٻيڻ الوڪيشنز 
بابت). 

۱- سب ڪلاز ؟ کان ‏ تائين جي گڏيل گنجائشس کي نڏهين عمل پر آندو ويندو. 
جيگ سب ڪلاز ۱ جي حالتن ۾ر ڄاڻايل هوندو. 

؟- جڏهين سنڌ جن ٻن نون بيراجن ۽ سکر بيراج جي الوڪيشنز جي پاڻي جي 
داخلائن جي پورائي ٿيندي ت, ان بعد پنجاب کي حق ڏنو ويندو تت ٽنیبل 
[۱/-'1۱] پر ڄاڻايل پاڻيءَ جي الوڪيشنز ۾ر بيان ڪيل پاڻيءَ کي هيٺينءَ 

الف - بي الوڪيشن ٿل ڪكنال لاءِ, 

ب - ٻي وڌيڪ الوڪيشن بلوڪي., سليیمہانڪي لنڪ يا ان جي بدل ٻي شاح 
(مرهو ٽينل) ڪلاز ٣‏ هيٺ ڏيکاريل شرط مطابق. 


ت - ٻي الوڪيشن پنجاب جي موجوده ڪكنالن لاءِ پنجند تي. 


٣۔‏ سنڌ جي ٽن بيراجن جي رٿيل الوڪيشنز کي پوري ڪرڻ بعد ڪلاز 1-2]آ 
موجب, مٿي ڏيکاريل پنجاب جي ڪتب ن آندل پر حصي پر رٿيل پاڻي کي 
محدود ڪيو وينددو. پريرائٽي !!! تائين يا گهٽ پر گهٽ ڪالمر ٣‏ ٽيبل 
[د1-1ز1] جي ڏنل انگ موجب جيڪا ب گهٽ هوندي. 


٣‏ باوجود ان جي جولاءِ ۾ آگسٽ جي مهينن پر لنڪ یا ان جي عيوض قجول 
ڪيل واه پر پاڻي هن پريرائني ذريعي ڦيرائي سگهبو. بشرطيڪ پ ريز ڪلاز 
)٣(‏ ه سوجب ۱٣.‏ ڪيیوسڪ جي حد تائين پنجاب جي واهن لاءِ يا 
هائيڊرو اليڪٽرڪ پاور جي ڪم لاءِ هجي. ان حالت ۾ر پاڻيءَ کي بجاءِ 
پنجاب مان وهائڻ جي ستلج مان وهائي سگهبو. 

0 سنڌ جي ٻن نوڻ بيراجن ۽ سکر بيراج لاءِ منظور ٿيل پاڻي جي پورائي ڪرڻ 
بعد پنجاب کي حق هوندو تہ پاڻي کي بندن پر جمع ڪري. جيئن ڪلاز ٣‏ پر 
حسب ضرورت ڪتب آڻي. اهڙيءَ طرح پريرائٽيءَ هيٺ موڪي الوڪيشنز ۾ 
ڄاڻايل ڪر لاءِ شمار نم ڪيو ويندو. 

- پنجاب واسطي سندن رٿيل واهن لاءِ جيئن ڪلاز 11 ۾ (ل).2) ۾ر ڏيکاريل 
پريرائتي 111 ۽ 1۱ ڄاڻايل آهي. هيٺين شرطن موجب پاڻي کڻي سگهبو. 
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الف: ۱4٣‏ ع کان اڳ يا سنڌ جي ٻنهي بيراجن جي مڪمل ٿيڻ کان اڳ (جيڪو 
بر اڳ هوندو) سواءِ سب ڪلاز هيٺ ڄاڻایل پاڻيءَ جي ڪوب پاڻي کڅي نن 
سگهبو. 

ب - پنجاب جي هيٺبن رٿيل واهن لاءِ ه٣۱4‏ ع کان ٣۱48ع‏ تائين پاڻي ڏيکي 
سگهبو. 

۱ پنجاب جا رٿيل واهم, جيڪي پريرائتي آ!! ۾ ڄاڻايل هوندا. 

٣‏ باکرا ڊئمر وٽان سواءِ پهرين جولاءِ کان ٣.‏ سيپٽمبر تاٿين. 

٣‏ ڌيان گر يا ٻين ننڍن بندن مان بند ڪيل پاڻي جولاءِ ۽ آگسٽ پر سکر جي 
ا هت 

ت ۔ ٣۱40ع‏ کان پوءِ ڌيان گره ڊئمر يا ٻين ننڍن بندن جو پاڻي (سکر تاريخ 
مطابق) جولاءِ ۽ آگسٽ لاءِ سنڌو واسطي پاڻي ڏنو ويندو۔ 

ث پنجاب ڪنهن ب وقت بسنت ڪئنال اسڪيمر سون سرسا ندين يا اُن جي 
لتڪ ڪيل ڊئر مان ٺاهي سگهي ٿو. بُشرطيڪ انهن ٻنهي بندن پر گڏ ڪيل 
پاڻي پنج لک ايڪڙ فوٽن کان مٿي نہ هوندو يا سڌو ان اسڪيم لاءِ درياه 
مان پاڻي نہ کنيو ويندو. بُشرطيڪ (سكر جي تاريخن مطابق) جولاءِ ۽ 
آگسٽ جي مهينن کان سواءِ جيڪڏهن آن پاڻي جي گڻڻ سبب سنڌ جي 
آبڪلاڻي جي واهن يا سنڌ جي نون بيراجن پر پاڻي ٽبيل (الف -11) ۾ ڄاڻايل 
حد کان گهٽ ن, ٿي ويندو. 

ا"۔ پريرائٽي نمبر ‏ (واڌو سپلاءِ بابت): 

۱ ڪلاز ۱٣‏ ۾ر ڄاڻايل مدي مطابق ڪنهن ب ڌر کي حق هوندو ت, پريرائٽي ۱ 
کان ٣‏ تائين ڪنهن بہ واه يا بند مان اُن جي مقدار جي حد تائين واڌو پاڻي 
پنهنجي مقرر ڪيل مقدار موجب کڻي سگهي. پر ان نموني ڪتٻ آندل پاڻي 
کي آٿيندي لاءِ حق طور ڪتب نہ آندو ويندو. ان سبب ڪلاز ۾ ڄاڻايل 
وڌيڪ پاڻي صرف ٻي ڌر جي اجازت سان ڪتب آڻي سگهبو. اها اجازت 
جيٽرو جلد ٿي سگهندي. ڏني ويندي. ان کان ٻي ڌر انڪار صرف تڏهن 
ڪندي, جڏهين ان جي راءِ موجب اهڙيءَ طرح واڌو کنيل پاڻي سندس فائدي 

٣‏ ڪلاز ؟۱ پر ڄاڻايل مدي جي گذرڻ کان پوءِ واڌو پاڻي بمم ڪتب آندل سٻ 
ڪلاز (۱) جي. ٻنهي ڌرين جي ملڪيت ٿيندو. جيئن ٽيبل [7./1| پر ڄاڻايل 
هوند و. ان کان پوءِ هرڪا ڌر ڪي پراجيڪٽ تيار ڪري. ٻي ڌر جي اجازت 
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سان ڪتب آڻي سگهندي. ٻي ڌر کي اهڙن پراجيڪٽن ٺاهڻ تي اعتراض جو 
حق هوند و, ان حالت پر جڏهين اهو ثابت ڪري سگهي ت اهڙن پراجيڪٽن 
ٺاهڻ ڪري هن اٽگريمينٽ موجب سندن حتن کي نقصان رسڻ جو انديشو 
آهي. 

٣‏ هن ڪلاز موجب پاڻي جي ورهاست هيٺينءَ طرح ڪكي ويندي: 

[1] سنڌو درياه مان غازي گهاٽ وٽان (غازي گهاٽ تي ماپ ٿيل پاڻي 

مطابق) نقصان ۽ واڌاري جي حساب کان پوءِ. واڌو پاڻي وٺي سگهبو. 

(الف) موجوده حق غازي گهاٽ ۾ مٺن ڪوٽ وٽ (ٽبيل 3]. ۱, ڪالمر 11 مطابق). 


(ب) - سکر بيراج جي واهن, سنڌ جي نون بيراجن, وچ سنڌ جي آبڪلاڻي واهن 
۾ وچ سنڌ ۾ خيرپور جي سيلابي ايراضي (ٽيبل ).لا موجپ) لاءِ پاڻي. 

(ت) - ٿل پراجيڪٽ لاءِ منظور ٿيل پاڻي. ٽيبل 11. لا موڄٻپ حقيقي طرح گهربل 
پاڻي کان سواءِ ه؟ سيڪڙو هن واڌو پاڻي جو سنڌ جو حصو شمار ڪيو 
ويندو. غازي گهاٽ کان گڊو بيراج تائين آندل پاڻيءَ جو. 

(11) - پنجاب جي پنجن ند ين جي پنجند وٽ ماپيل پاڻي جي واڌو حصي کي 
هيٺينءَ طرح ورهايو ويندو: 
موجب ڄاڻايل آهي) سواءِ ان وقت جي پاڻي ورهائڻ واري اصلي حقيقت جي. 

(ب) - پنجند وٽ پنجاب پراجيڪٽس لاءِ منظور ٿيل پاڻي (ٽيبل نمبر ل1. 6 جي 
ڪالمر 0-؟ مطابق) ۽ بندن لاءِ گهربل پاڻي )۱ ڪلاز مطابق) سواءِ ان وقت 
ان کان پوءِ پنجاب جي پنجن ندین جا پنجند وٽ پنجاب ۾ سنڌ لاءِ ٿيبل 

نمبر (/.7) موجب واڌو پاڻي جا حصا مقرر ڪيا ويندا. پر آهي حصا پنجند وٽ 

اهمڙي حساب سان مترر ڪيا ويندا. جو سنڌو درياهِ مان سب ڪلاز ٣  )۱(‏ 

موجب هر هڪ پارٽيءَ کي واڌو پاڻي جي ٽوٽل حصي رسي پريرائٽي نمبر 0 موجپ 
ڌر جي فيصلي لاءِ موڪليو ويندو. جيئن ۱٣‏ - ڪلاز موجب ڄاڻايل آهي. 
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(4) آبڪلاڻي جي واهن جا حق. 

(۱) آبڪلاڻي جا واهم. درياه جي ليول موجب جيترو بہ پاڻي کڻي سگهن, اهو 
کڻڻ جو آنهن کي حق آهي. آبڪلاڻي واهن جي موجوده گنجائش. وڌيڪ 
پاڻي گٹڻ لاءِ وڌائي نم ويندي. جيسين تائين ڪو آهي واه ويئر (بيراج) جي 
ڪنٽرول هيٺ اچن. انهن ۾ر وڌيڪ پاڻي نہ ڇڌيو ويندو., جيکن انهن جي 
گهربل ليول برقرار رکي وڃي. 

(؟) جدهين آبڪلاڻي واهم ويئر ڪنترول هيٺ آندا ويندا, تہ انهن جي پاڻي جي 
ورهاست هيئينءَ طرح ڪئي ويندي؛ 

(الف) خريف جي موسر پر پريرائٽي نمبر ا! موجب. 

[!أ اپريل. مئي ۽ جون مهينن ۾ر. ڏهن ساٺن پر هنن واهن جي کنيل باڻي جي 
سراسري حساب موجب, هن ائگريمينٽ جي تاريخ کان. 


[11]| سيپتمبر ۾ آڪٽوبر مهينن جون سپلائيز ڎهن سالن جي سراسري 
موجٻب. 
(ب) ربيع جي موسمر ۾ر (نومبر کان مارچ تائين) پريرائني نمبر ۱ موڄب. 


[1] اُن وقت پر جڏهين درياهہ جو وهڪرو سکر بيراج ۾ ٿل واهن جي گهرج 
کان گهٽ هجي. تم سپلائيز گذريل ٽن سالن جي سراسري موجب ڏنيون وڃن. 
جڏهن پاڻي گهٽ هجي ت, ان موجب ڏنو وڃي. هن ائگريمينٽ جي تاريخ کاڻن. 

[11] ٻئي عرصي ۾ر مذريل ڏهن سالن جي سراسري وهڪري موجب هن 
ڪيل حصي جي واڌو سپلائيز مان. جي ورتيون وڃن. آهي پريرائني نمبر ٣‏ ۾ر شمار 
ڪبيون. 

۱- (الف) حصي رسيءَ جي ورهاست پريرائٽ ! کان 1 تاٿين مقرر ڪيل ڪئنالن ۾ 
انجي تبد يلين کان ڪٿي ويندي. 

(ب) پنجاب سرڪار, سنڌ کي پريرائٽ نمبر | کان 1٣‏ تاٿين جو پاڻي ميسر ڪري 
ڏيڻ لاء جوابدار هوندي. 
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جيڪڏهن پنجاب سرڪار, سنڌ جي حق واري باڻي مان زياده پاڻي ڪتب 
آڻيندي يا بندن پر پاڻي ڪٺو ڪندي. ت اها اوترو پاڻي جو مقدار پنهنجي حصي مان 
سنڌ کي مهيا ڪري ڏيندي. اهو پاڻيءَ جو ايترو مقدار, پنجاب سرڪار ٻن مهينن 
جي اندر سنڌ جي چوڻ موجب مهيا ڪري ڏيندي ۾ ان جڳهہ تان ڏيندي, جتان 
آسانيءَ سان ميسر ٽي سگهندو. 

(ت) سنڌ طرفان جيڪڏهن اڻ وقت پاڻي سمنڊ پر موڪليو ويو هجي. جڏهن اُهو 
ڪتب اچي سگهي ها, ت, ائگريمينٽ موجب اهو پاڻي سنڌ جي حصي ۾ر شمار 
ڪيو ويندو. ان بابت سنڌ کي شسڪايت ڪرڻ جو حق نہ هوندو. ڇو تہ اڻ 
پاڻي کي ڪتب آڻي سگهجي ها. 

٣‏ (الف) پريرائٽي نمبر ‏ موجب وڌيڪ پاڻي جو حصو پنجاب کي غازي گهاٽ 
وٽان سنڌو درياه جي سپلائيز ۾ پنجند وٽان ڏنو ويندو ۽ سنڌ جي سپلائيز 
پنجند وٽان پنجن دريائن مان گڊو بيراج وٽ ڏني ويندي. 

(ب) جيڪڏهن پنجاب پنهنجي حصي کان وڌيڪ پاڻي کنيو هوندو .تم سنڌ کي 
اوترو پاڻي, سنڌ جي راءِ موجب, ث۱ ڏينهن کان ٻن مهينن جي اندر موٽائي 
ڏنو ويند و. 

(-۱) پاڻيءَ جي ورهاست حصي رسي مطابق: 

هرڪا ڌر. ڪنهن ب واه مان سندس مترر ڪيل حد يا قبول ڪيل مقدار 
تائين, اهو پاڻي ڪتب آڻيندي, جنهنجو ان کي حق هوندو, هيٺينءَ طرح وڌيڪ 
پرويزلس ماتحت: 

(الف) پنجاب جي الاٽمينٽ انجي واهن لاءِ پريرائني ! کان 1 تائين پنجنند وٽ, 
سنڌو درياه مان انم کنئي ويندي. 

(ب) جڏهين پاڻيءَ جي سپلائيز سنڌ جي پراجيڪٽ ڪئنال لاءِ 11 ۽ 11 موجب 
پوريون نہ هونديون, تہ پنجاب سندس موجوده واهن جي پريرائني نمبر ! يا 
ان جي لاڱو واهن جو پاڻي تبديل نہ ڪندو پر جڏهين درياه ۾ر پاڻي سنڌ 
جي بيراجن جي ضرورتن کان زياده هوندو تہ پنجاب جي موجوده واهن جي 
الاٽ ٿيل پاڻيءَ کي تبد يل ڪري. ان جي رٿيل واهن لاءِ ڪتب آڻي سگهندو. 
بشرطيڪ انهيءَ زساني پر ڏيکاريل زياده پاڻيءَ لاءِ سنڌ جي منظوري ورتي 
هوند اٿين. 

(ت) اهڙي ڪاب تبديلي پنجاب جي پراجيڪٽيڊ ڪئكنالن وچ ۾ر کوٽ واري عرصي 
تائين ستلج ۾ بياس جي پاڻي تاٿين محدود رهندي۔ 


شڪال :يا ويور رگ 
[1] سنڌ جي ٽن بيراجن جي کوٽ واري زماني ۾ر پراجيڪٽيڊ ڪئنالن جي نہ 
ڪتب آندل پاڻي يا روزانہ گهڻي پر گهڻي کنيل پاڻي جي ورهاست ٿيبل نمبر (]-[1] 
جي ڪالمر ٣‏ موجب ڪري سگهبي. 
|[!1] ٻئي وقت پر پراجيڪٽيڊ ڪئنالن ۽ بندن واري محفوظ پاڻيءَ بابت. 
هيٺبن ڪمن جي تعمير جي تجويز کي قبول ڪيو ويو آهي. 
۱ سنڌ الف: هڪ بيراج سنڌو درياه مثان اپر سنڌ ۾ر تممير ڪرايو ويندو. 
جنهن جي واهن جي پاڻيءَ جو متدار ٣+‏ هزار ڪيوسڪ فوٽ هوندو. 
ب: هڪ بيراج سنڌو درياه جي مٿان لوئر سنڌ پر تعمير ڪرايو ويندو, جنهن جي 
واهن جو پاڻي ٣...‏ ڪيوسڪ فوٽ هوند و. 
ت: سکر بيراج مان سيلابي زمين جي پاڻي ڏڎيڻ لاءِ ٣...‏ ڪيوسڪ فوٽن جا واهم 
پنجاب الف: هڪ لنڪ (يا لنڪون) جنهن جي جملي پاڻيءَ جو متدار +..؟۱4 
ڪيوسڪ فوٽ هوندو. چناب ۽ راوي مان ستلج تائين کوٽڻ جي اجازت 
هوندي. 
ب: باکرا ڊيم ٺاهڻ جي اجازت هوندي. جنهن پر ه؟ لک ايڪڙ پاڻي اسٽور ٿي 


يا 


ت: ڌيان گره ڊئمر جي اجازت هوندي جنهن ۾ر ٿ؟ لک ايڪڙ فوٽ پاڻي اسٽور 
ث: پنجاب جي درياهن تي چار ننڍا بند هيٺينءَ طرح پاڻي ڪٿي ڪرڻ لاءِ ٺهرائڻ 
جي اجازت هوندي. 
ٽي بند. راوي نديءَ تي (بمع ڊيگهہ جي) ٽوٽل .؟٣40؟٬.۱‏ ايڪڙ فوٽ ڇا, 
۾ ووار ۾نڍڊ تي هڪ بند, جنهن پر جصلي پاڻي ٣٣٣...‏ ايڪڙ فوٽ ڪٺو ڪري 
سگهبو. جنهن مان ۱٣٣٣٣.‏ ايڪڙ فوٽ ڊيگه بند کي ڪٽيو تم جملي پاڻي 
...44 وڃي بيهند و. 


جِ؛ باکرا ڪكنالن جي کوٽائڻ جي منظوري هوندي. جن جي پاڻيءَ جو سقتدار 
«. » ڳلا ڪيوسڪ هوندو. 


جح ٿل واه ۾ر خريف جي موسر پر وڌيڪ >...۱ ڪيوسڪ پاڻي کڻڻ جي اجازت 
هوندي. 


ڪالا با [5 

د: بسنت دواب ڪئنال کوٽائڻ جي اجازت هوندي. جنهن جي پاڻيءَ جو مقدار 
..؟ ۱ ڪيوسڪ هوندو ۾ سون ۽ سررسسائين تي بندن ٻڌاگڻ جي اجازت 
هوندي. جن پر ه لک ايڪڙ فٽ پاڻي ڪٺو ڪري سگهبو. 

٣‏ ڪاب ڌر, ٻي ڌر جي اجازت سان هڪ جيتري مقدار جي پاڻي جا واهہ کوٽائي 
سگهندي. ٻي ڌر کي اهڙي منظوري روڪڻ جو حق تڏهين رهندو., جڏهن اها 
نابت ڪندي تہ اهڙيءَ طرح کوٽايل واهن جي ڪري سندن واهن تي اثر 
پوڻو آهي ۽ جنهن ڪري سندن پراجيڪٽن کي نقصان پهچڻ جو اند يشو آهي. 
بشرطيڪ پنجاب کي ٻن بندن بمع باکرا ڊئمر پر ه لک ايڪڙ فوٽ کان مٿي 
پاڻي ڪئو ڪرائي سگهڻ جو حق ن, هوندو. 

لب تا ڪلاز (؟) بدسيت اختلاف جي حالت ۾ر مماملو ٽياڪڙ امانت واري 
ڪميٽيءَ کي "۱ ڪلاز موجب موڪليو ويندو. 

(؟۱) مستقبل جي پراجيڪٽ بابت: 

(1) ڪي ب نوان ڪم, ڪلاز * يا انجي ترميم بابت پراڻن واهن جي پاڻيءَ 
وڌائڻ بابت هوندا. سي ڪاب پارٽي. ٻي پارٽي جي اجازت کانسواءِ ڪرائي نہ 
سگهندي. جيستائين سنڌ جي ٻن نون بيراجن کي ڏه سال نہ گذريا آهن يا انهن 
مان پهرٿين بيراج کي ويه سال نم گذريا آهن. بشرطيڪ: 

(الف) ننڍا پراجيڪٽ., جن پر پاڻيءَ جي ڪٺي ڪرڻ جو سقدار اڌ ملين ايڪڙ 
فوٽ کان گهٽ هوندو يا واهہ جي پاڻي کڻڻ جو متدار ..۱ ڪيوسڪ 
هوندو. آهي ڪابہ پارٽي ٻئي پارٽيءَ جي اجازت سان ڪرائي سگهندي. 

(ب) جيسين تائين سنڌ جا نوان بيراج نيار نہ ٿيا آهن, ان وقت تائين ڪوب بند بس 
ٻڌايو ويندو يا واهن ذريعي پاڻي كڻڻ جو بند وبست ن, ڪيو ويندو. سيپٽمبر 
مهيني ۾ر سکر جي تاريخ مطابق. 

(ث) ڪلاز ٣‏ ۽ ٣‏ جي سب ڪلاز ؟ جي پابندي ماتحت پنجاب کي اجازت هوندي 
ت. هڪ بيراج سنڌو درياه تي غازي گهاٽ کان مٿان کڻائي سگهي. جنهنجي 
پاڻيءَ جو متدار ....؟ ڪيوسڪ هوندو. ٰ 

[!1] ڪوبہ وڌيڪ پاڻي. جو مٿي ذڪر ڪيل ڪلاز-۱ موجب کنيو ويندو, 
اهو انهيءَ پارٽيءَ جي پريرائٽي نمبر ‏ موجب منظور ٿيل پاڻيءَ مان کئيو ويندو۔ 

)۱٣(‏ سنڌ جي ئان پيرينيل (غير دائمي) ڪئنالن بابت: 


ڪال با يمر ٴَ 

سنڌ جي سکر بيراج جي غير دائمي واهن يپ سن جي ٻن نون بيراجن مان 
واهن کي اپريل جي پهرين ٻن هفتن کان کوليو ويندو. ۱ ۱ کان ۱؟ آڪٽوبر تائين 
کليل رکبو. جيڪڏهن پنجند ۽ حويلي ڪئنالس جيئن پئرا ت0؟_-؟ ۾ ٣٣‏ (ب) 
انڊرس ڪاميٽي رپورٽ ۾ر ڄاڻايل آهي (واليوم تمبر ۱) پر انڪري سنڌ ڪوبہ 
وڌيڪ پاڻي کڻڻ جو حق ڇڪي ن سگهندي. جنهن ڪري ستلج وئلي ڪئنالس جي 
موجوده حقن کي نقصان رسڻ جو اند يٽو هجي. 

)۱٣(‏ فلوفي ۽ فريشيت جي ورهاست جا حق: 

۱ -۔ باوجود انجي جو الوڪيشنز پريرائٽ نمبر ۱ موجب مليا آهن يا نہ, پنجاب 
کي حق هوندو تہ باگرا رزروائر پر پاڻي نومبر, فيبروري. مارچ ۽ اپريل هر 
ڪٺو ڪري سگهندو. جڏهين گيل وهڪرو ستلح ۽ بياس ندين جو <...۱4 
ڪيوسڪ کان گهٽ هوندو ۽ ڊسمبر ۾ جنوري جي مهينن پر ٻنهي ندين جو 
گڏيل وهڪرو ۱٣...‏ ڪيوسڪ کان گهٽ هوند و. انهيءَ مقصد واسطي ستلج 
ڊسچارج کي باکرا وٽ بمع دوپر ۽ بياس کي منڊي پلين وٽ اسٽوريج ڪرڻ 
جو حق هوندو. 

؟ پنجاب طرفان جڏهين ٻيا رزروائر يا اسٽوريز تممير ڪيا ويندا ت, انهن 
اسٽوريجز ڪري سنڌ جي حقن کي نقصان پهچڻ جو خيال رکيو ويندو. 

٣‏ پنجاب ۾ سنڌ کي حق هوندا ت, ۱- جنوري کان ٣۱‏ مارج (پنجاب تاريخون) 
تائين پاڻي اسٽتور ڪري يا وهندڙ پاڻي ڪتب آڻي پنهنجي واهن لاءِ اڈ 
فريشيٽ پاڻي جو ٽيڪ آف پائنٽ کان شمار ڪيو ويندو. 

فريٽ پاڻي جي معنيٰ اھا آهي چ جملي باڻي,. جو سى٫نڌ‏ > ڀاجائي جي 
٣‏ پنجاب کي حق هوندو تہ ڪنهن ب وقت جڏهن ضشضرورت پويس تہ ڊيورنل 
اسٽوريج ڪري, ٣؟‏ ڪلاڪن جي انيڪٽريڪل نوڊ جي تبديل مطابق پر 
ٽوٽل مقدار ڊسچارج ڪيل پاڻي جو رزروائر کان هرهڪ ٣؟‏ ڪلاڪن اندر 
رزرواٽر کان داخل ٿيڻ جي وقت کان گهٽ ن هوندو. بشرطيڪ اهڙيءَ طرح 
اسٽوريج ڪيل پاڻي ائگريمينٽ موجب استوريج ڪرڻ جي خلاف ن, هوندو. 
سب ڪلاز نمبر ٣‏ 11116 ]5 بابت جيڪڏهن ڪو اختلاف ٿي پيو ت اُن 
كين ۱ ڪلاز موجب امانت لاءِ موڪلبو. ٬‏ 


(۱0) الوڪيشنز ترميم يا تبديل ٿي نم سگهند يون. 


ڪالا با غ ڊيمر ۽٣‏ 

هن ائگريمينٽ مطابق ڪيل الو ڪيشنز ترميم نہ ئي سگهنديون یا اهڙيءَ 
طرح تبديل نہ ڪيون وينديون, ٻنهي پارٽين جي خاص قبوليت کانسواءِ. 

(1 ۱) درياه جي ڊيتا وغيره: 

دريامہ جي وهڪري جون پوريون ماپون سنڌ ۾ پنجاب جي گذيڈ انتظام 
هيٺ پوري ډند نٹ نان لانچن جي ولپ بنان بين ۽ بابر ديد اوزارن 
جي ڌريعي پاڻي جي زهڪٽري جي ڇاين اي ڪجون اويتديوڻ: انهي َا دقضد. وابيعي 
هڪ یا وڌيڪ نگهيان رکڻ لاءِ سنڌ کي پنجاب طرفان اجازت ڏني ويندي. تت اها 
هر هڪ هنڌ تي ٽڪرين يا ميدانن تي چونڊ يل جڳهين کي مقرر ڪري سگهي ٿي. 
اهڙيءَ طرح هڪ يا وڌيڪ نگهيان پنجاب کي سنڌ ۾ر رکڻ جي اجازت هوندي ۽ 
آهي بنجاب پنهنجي مرشيءَ موجب چو ٬يل‏ جڳهين تي رکندو. اهڙا نگهيان, گڏجي 
يا جدا جدا. جيگن کين مناسب نظر اچڃي. نيیون ۽ چيڪ جون ساپون وٺندا. آهي 
تڏهھين صحيح سمجهيون وينديون. جڏهين اُنهن تي ٻنهي پارٽين طرفان صحيحون ٿيل 
هوند يون. 

ند ين. ڪئنالس ۾ اسٽوريجز جي گيج (گز) ۽ ڊسچارج ڊيٽا, ٻنهي پارٽين کي 
جلد ۽ قبول ڪيل وقتن تي مهيا ڪئي ويندي. 


٣۔‏ جتي بہ وقت جو مدو مقرر ڪيو ويو آهي. هن قبوليت جي انگن مطابق آهي 
انگ تجربي حاصل ڪرڻ بعد ٻنهي پارٽين جي منظوريءَ سان تبديل ٿي 
سگهندا. 

٣‏ جڏهين بہ پاڻي جي گهٽتائي یا واڌ جا انگ اکر هن قبوليت جي پورائيءَ لاءِ 
گهربا. هوندا ت, آهي انگ تجربي حاصل ثيڻ بعد ٻنيي پارٽين جي قہوليت 
سان فيصلا ڪيا ويندا. 

۱٣  )؟( ۱۱ )۱٣(‏ (؟) ۾ ۱۱ مطابق ان کي هند سرڪار طرفان مقرر ڪيل 
امين جي سپرد ڪيو ويندو, جنهن جو فيصلو ٻِنهي پارٽين کي قبول ڪرڻو 
پوندو ۽ ان فيصلي مطابق هلڻ لاءِ ٻڌل هوندا. 

1 - هيء قبوليت سڀني ڪلازز (فترن) تي سدار رکي ٿي معاوضي فيصل ٿيڻ تي 
ڪلاز ٣٣‏ گرائٽ کوسلا ميمورنڊ م فيبروري 4٣‏ ۱ع يا ٻي ڪنهن 
طريقي تي جو ٻنهي ڌرين کي قبول هوندو. 


ڪال دا يور َ‫ پ٣‏ 
هن ائگريمينٽ تي هيٺين عملدارن جون صحيحون هيوڻ. 
جي آيل گرنٽ اي - آيل - پروٽيرو 

2 
ايف - ايف - هيگ, چيف انجنيئر پنجاب 
#؟ سيپٽمبره٣۱4ع‏ 
(نوٽ) 
هن ائگريمينٽ ۾ر هيیُيون ڄاڻايل ٽيبلون اختصار خاطر پيش نہ ڪيون 

ويون آهن: 
ٿيبل نمبر ۱ الف - ب - ت - ث - ج 
ٽيبل نمبر ٣‏ الف - ب ‏ ت - ٿث 
ٽبيل نمبر ٣‏ الف ‏ ب ‏ ت - ث 
ٽيبل نمبر ٣‏ الف - ب - ت - ث 
اُن بمد مسسٽر پريٿرو, سيڪريٽري پنجاب سرڪار, پبلڪ ورڪس ۽ 

اريگيشن سنڌ جي فنانس ڊپارٽمينٽ جي سيڪريٽريءَ تي ۱٣‏ آڪٽوٻر 0٣۱4ع‏ تي 

قبوليتث جو خط موڪليو. 
آُ مٿي ڏيکاري آيو آهيان تہ هند ستان جي ورهاڱي بعد اسان پاڪستان 

سرڪار جي ماتحت ٿياسون, جنهن تي مهاجر, پنجابي سامراج قائمر ٿيو. جن 

پهرين بنگال جي اڪثريت گهٽائي ۾ مغربي پاڪستان کي ون يونت ۾ر آند و ۾ ان 

کان پوءِ هيٺيون حالتون پيدا ٿيون: 

۱ - ون يونٽ ٿيڂ بعد سنڌ جي جداگانہ حيثيت خڂتمر ڪري سنڌ ۾ پنجاب جي وچ 
۾ر ٿيل پاڻيءَ جي قبوليت کي ختمر ڪيو ويو, جو قہوليت پر ٻہ صوبائي 
پارٽيون ڏيکاريل هيون, ۽ هاڻ هڪ پارٽي ٿيڻ ڪري سنڌ جو حق بحيثيت 
جداگان پارٽيءَ جي حتمر ٿي ويو. 

-۔ ان قبوليت جي ختمر ٿيڻ بمد سنڌ کي پاڻيءَ بابت هيٺيان نقصان پهچايا ويا 
آهن: 

الف: هڪ طرفو فيصلو ڪري قبوليت ڪلاز ؟۱ الف, ۱٣‏ ؟, ۱0 جي خلاف 
ورزيءَ ڪري پنجاب پر پاڻي ڪٺي ڪرڻ لاءِ هيٺيان وڏا ڊگمر بنايا ويا. 

۱-۔ تربيلا ڊٿمر, ٣‏ منگلا ڊئمر, ٣‏ چشم ڊگمر, ٣‏ راول ڊٿم, جن مان هر هڪ 


ڪالا پا 1 ٣٣‏ 
ا1 


پر ڪيئي هزار ملبڻ ايڪڙ فت پاڻي ڪٺو ڪري. پنجاب لاءِ ڪتب آندو وڃي 
ٿو. ڇ 

ب-۔ پنجاب جي ٽن ندين ستلج, بياس ۽ راويءَ جو پاڻي جنهن مان 0؟ سيڪڙو 
پاڻي قبوليت موجب سنڌ کي مليو ٿي. سو ڀارت سرڪار کي وڪڻي هڪ 
هزار ڪروڙ روپيا مختلف ڌرين کان حاصل ڪري. انهن ندين جي وڃايل 
پاڻيءَ جي عيوض مٿي ذڪر ڪيل ڊئمر ٻڌايا ويا ۾ سنڌ ونديءَ جو پاڻي منتقل 


ڪري پنجاب کي ڏٺو ويو. 

(ث) سنڌونديءَ جو 0 سيڪڙو پاڻي, جو سنڌ لاءِ مقرر ٿيا هو. أُن مان نوان 
وا کوٽائي, وڌيڪ ت؟ سيڪڙو پاڻي پنجاب کي. سنڌ جي قبوليت بغير ڏنو 
ويو. 

(ج) ائگريمينٽ جي ڪلاز ۱ - موجب ٻنهي صوبن جي وچ پر پاڻي جي مسكلي 
کسيو ويو. 

(ح) پنجاب ۾ر ساليانو +؟ کان ٣‏ انج سراسري بارش پوي ٿي, سنڌ پر ساليانو ٣‏ 
کان ۱٣‏ انج سراسري بارش پوي ٿي. پنجاب پر انڊر گرائونڊ مٺو پاڻي +..؟ 
3-17 /-1ا ۾ سنڌ 7 .1 17 ,]لا هو. باوجود اُن جي بہ درياهن جو پاڻي 


ٿي. 
(د) اُن جو نتيجو اهو نڪتو ت ٻنهي صوبن جي زرعي آباديءَ پر وڏو تفاوت پيدا 
1017ع پر ننه اصوڻن احي آباداانراضي هيينءَ طرح هٿي: 


پنجاب ۾ جملي آباد ايراشضي 4٣...‏ *۱.؟ ايڪڙ. 


سنڌ جي آبادي پنجاب کان ۱.۱۱٣...‏ ايڪڙ گهٽ ٿي. 


مکي پيداوار, هيٺينءَ طرح آباديءَ هيٺ آٿي: 
پنجاب ۾ ڪيه هيٺ ايراضي : ايڪڙ آباد . 


ڪمند هيٺ ايراضي +... ۱.۱ ايڪڙآباد ٿي. 


ڪڻڪ هيٺ ايراضي ,.٣...+‏ .۱ ايڪڙ آباد ٿي. 


ّ پيدآوار جا انگ اکر اڱيئي ڄاثايل آهن, تنهنڪري ٻيهر نٿا دهرائجن. 

سنڌ ۾ر ڪيه هيٺ ...۱۱ ايڪ ايراضي آباد ٿي. 

ڪمند هيٺ +.., 0۱,؟ ايڪڙ ايراضي آناد ٿي. 

ڪڻڪ هيٺ ...۱ ا..؟ ايڪڙ ايراضي آباد ٿي. 

پيداوار جا انگ اکر اڳيئي ڄاڻايل آهن. 
جي پاڻيءَ کي ڪٺي ڪرائڻ لاءِ ٣٣‏ ڪروڙ روپين جي پنهنجي خرچ سان بند 
ٻڌائي آبادي ڪرائڻ جون. جي تجويزون تيار ڪيون هيون, جن جو مذڪر 


مٿي ڪيو ويو آهي. انهن کي رد ڪري. اهي پيسا پنجاب جي ڪتب آندا 
ويا ٍ 


ٿي. اُن پاڻي کي بندن پر استوريج ڪرڻ لاءِ سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن 
طرفان چئن هنڌن پاڻي بند ڪري ڪتب آڻڻ جي تجويز جي سفارش ڪيل 
هئي پر ون يونٽ سبب سمورو اختيار لاهور ۾ر وڃڻ ڪري ان باري پر وڌيڪ 


ڪجه نہ ٿي سگهيو. 


(ز) سنڌ ۾ر بيلن جي ايراضي تعابر گهٽ هئي, جو سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن : 
اَڳيان شاهدي ڏيندي ٻيلي کاتي وارن ظاهر ڪيو هو ت سنڌ پر ٻيلن هيٺ 
ايراضي ٣‏ - سيڪڙو هئي, جا دنيا جي گهڻن ملڪن کان گهٽ هئي. ويندي 
سعودي عرب جهڙي صحرائي ملڪ کان ب توري هئي. ان تي وڌائڻ لاءِ, 
جيڪي تجويزون تيار ڪيل هيون, تن جي تمصيل لاءِ پاڻي جي مٿي ذڪر 
ڪيل طريقين سان گهٽجي وڃڻ سبب, ڪجه بند وبست نم ٿي سگهيو. 


(ڪتاب ” سنڌوءَ جي ساڃاه" تان ورتل) 


ڪالا با ير 10 


پاشيءَ شب بسا هب 
باب پهريون 


””مڙيا مچ هزار اڄ ڀاڱا ٿيندي سهڻي” 
(ڀٽائي) 


الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ر فرمايو آهي: ”اسان هر جيئري شيءِ کي پاڻيءَ مان 
بڻايو آهي. پوءِ ڇو نٿا ايمان آڻين.” سورہ انبيا سيڀارو *۱۱. 

ٻي جاءِ تي سوره بقر ۾ر ٻئي سيپاري پر لکيل آهي ت: ”الله تعاليٰ آسمان مان 
پاڻي نازل فرمايو پوءِ ان منجهان ويران زمين کي آباد ڪياٿين”. 

ٽي جاءِ تي سوره الانمام آيت 494 پر لکيل آهي: ”اهوئي ألله آهي جنهن 
آسمان مان پاڻي لاٿو, پوءِ اڻ سان هر شيءِ جا سلا پيدا ڪياسين پوءِ ان منجهان 
ساوڪ ڪڍي سون جنهن منجهان ٻٽا داڻا ڪڍياسون ۽ کجين جي گوشن منجهان 
لڙڪندڙ ڇڳا ڪڍ ياسون ۽ انگورن جا باغ, زيتون جا باغ ۾ ڏاڙهون هڪ ٻئي جهڙا 
۾ مختلف قسمن جا ڪڍ ياسون. جڏهن ڦُر ڏين ۽۾ پڄن تڏهن انهن ڏانهن نهاريو. 
بيشڪ انهن ۾ر ايمان وارن لاءِ نشانيون آهن”. 


مٿين آيتن مان پاڻيءَ جي ضرورت صاف صاف لفظن پر واضح ٿکي ٿي تم دنيا 
جون وڏيون وڏيون بادشاهتون ماضيءَ ۾ وڏن وڏن دريائن جي ڪنارن سان واڊست 
رهيون. البتہ اٿين برابر آهي تم جڏهن ال تماليٰ جي نممتن جو ناجاٿز فائدو ورتو 
ويندو آهي. تڏهن قدرت جو رد عمل جنبش ۾ر اچي ويندو آهي ۽ اهي ساڱیيون 
نممتون قومن لاءِ تباهيءَ ۾ برباديءَ جو باعث بڻجي وينديون آهن. انهيءَ پهلو ٿي 
مان اڳتي هلي گهڻو ڪجه لکندس پر هن وقت فقط ايترو جوند ‏ ت, جيگن ناجائز 
طور کائڻ سبپ انسان کي جلندڙ يا يرقان جي بيماري ٿيندي آهي تهڙيءَ طرح زمين 
تي پاڻيءَ جو ناجائز گهڻو استعمال سمر, ڪلر ۽ واٽر لاگنگ جي صورت ۾ر زمين کي 
اهڙي طرح جي بيیماري ڏيندو آهي. انهيءَ ابتدا سان مان سنڌ ۾ پنجاب جي پاڻيءَ 
جي متيڪلي تي اچاا ٿو. 


ڪال يبا يع ير ٣‏ 
انگريزن تقريبا تقريبا سنڌ ۽ پنجاب ساڳئي وقت فتح ڪيا. لارڊ ايلنبرو 
٣٣۱4ع‏ ۾ مياڻي ۾ دٻي جي جنگين پر سنڌ فتح ڪكي ۽ ٻن چکن سالن بعد انگريزن 


مد ڪي. فيروزپور, علي وال ۽ سوبران جي جنگين جي نتيجي پر پنجاب کي پنهنجي 
قبضي هر آندو. 


رواجي طور ربيع جي آبادي لاءِ سنڌ پر زياده ڪارآمد فضا هئي ڇو ت, سنڌ 
جا ماڻهو بیراجن جي اڻ هوند جي حالت پر بہ ڪن واهن تي ڪڻڪ جي آبادي 
ڪندا هئا. گورنمينٽ آف انڊيا کي بڂوبي معلوم هو تم سنڌ ڀر آبپاشي وڌاگڻ لاءِ 
حالتون ڪافي سازگار آهن ۾ سنڌ کي ڪڏهن بہ نظر انداز ڪري ن, ٿو سگهجي. 
تاهر سياسي حالتن انگريزن کي مجبور ڪيو تہ پهريائين پنجاب کي ترقي ڏياري 
وڃي. انهيءَ انداز فڪر لاءِ هيٺان سبب هئا: َ- 


سبب هو جو پنجاب جي باشندن جي بهتري جو خيال انگريزن کي هميشه 
ححند و. هو 


٣‏ پنجاب جا درياءَ سنڌ ونديءَ کان گهڻو ننڍا ها ۽ انهيءَ ڪري انهن تي پليوڻ 
دائمي پاڻيءَ جو مواد سنڌ پر زياده موجود هو ڇاڪاڻ تہ پنجاب جا سڀِ 
درياءِ مٿلڻ ڪوٽ وٽ سنڌ ونديءَ ۾ر ڇوڙ ڪندا هئا. 


٣‏ انگريز سواءِ ڪن ٽوڊي گهراڻن جي سنڌ کي ڪڏهن ب پنهنجو خير خواه, نہ 
سمجهندا هئا. ان جو نتيجو اهو نڪٽو تہ تُنجاب جا بيراج گهٹڻي ڀاڱي اڻويهبن 
صديءَ ۾ر ٺُهي تيار ٿي ويا هئا ليڪن ان جي بمقابل سنڌ جا بيراج ويهين 


صديءَ جي شروعات تاٿين ب هن خط زمين تي نہ پڌاريا هئا. 


سر چالس ئيپئر ٣٣۱4ع‏ پ۾ر سنڌ فتح ڪرڻ بمد ڪرنل والڪرٽ اسڪاٽ 
جي هٿ هيٺ سنڌ پر واهن جو کاتو کوليو هو مگر اهو کاتو 4٣۱4ع‏ تائين مس 
هليو ان بعد جنرل فائيف ۱400ع ۾ سنڌ ۾ر واهن سڌارڻ لاءِ ڪي رٿون ڏنيون 
ليڪن آهي ب پنجاب جي فوقيت سبب سرد خاني جي حوالي ڪيون ويون. فائيف 
انهيءَ خیال جو هو تم سندس اندازي موجب ان وقت سنڌ کي گهٽ ۾ر گهٽ 
ايڪٽيه لگ رپيا آبياني جو نقصان ٿي پيو ۽ اهو فقط غلط آيپاشي سبب. آبادي جا 
هيٺيان انگ اکر ڏيکاريندا تم سنڌ ۾ر آبادي پنجاب کان گهڻو مٿي هئي. 


سال پنجاب جي آبادي ايڪڙن ۾ سنڌي جي آبادي ايڪڙن ۾ 
.۱4 کاڻ ۱20 ...1 يله 
۱4# کاڻ .۱44 .۱ ...ڳا 
۱24 کان ۱/44 097 119 
ھ۱4۱ کان ۱4٣.‏ تائين 5 955 


.۱ ع ۾ر ڊاڪٽر سمرس سنڌ لاءِ روهڙي پراجيڪٽ ٺاهيو ليڪن سياسي 
نقطل نظر سبب ڪو کڙ تيل ڪون, نڪتو. اهو پهريون شخص هو جنهن محسوس 
ڪيو ت پنجاب جا پراجيڪٽ سنڌ جي آباديءَ تي بلڪل برو اثر وجهندا پر پنجاب 
جي سياسي اهميت سبب هن غريب کي ڪنهن ڪون, ٻڌو. 


يوپي جو باري دواآب ڪئنال پراجيڪٽ ٣۱44ع‏ پر شروع ڪيو ويو. 
پنجاب جو لوور چناب ڪگنال پراجيڪٽ ۱444ع پر شروع ڪيو ويو. پنجاب جو 
لوور جهلم ڪئنال پراجيڪٽ *.۱4ع ۾ر شروع ڪيو ويو. ٻئي طرف سنڌ 
پر پهريون دفعو ٣۱4۱ع‏ ۾ر مسٽو (110580 4/ /) چيف انجنيگر سنڌ جي هيٺيان 
فقط هڪ ايگزيڪيوٽو انجنيئر مقرر ڪيو ويو ت. جيئن سنڌ جي آبپاشيءَ جو ڪونہ 
ڪو حل ڳُولي لهي. مسستو سکر بيراج پراجيڪٽ تيار ڪري ڏنو جو بہ وڏي 
جد وجهد کان پوءِ جولائي ٣*؟۱4ع‏ پر منظور ٿيو ۾ مئس ڪر جولائي 0؟۱4ع هر 
شروع ٿيو. 


هتي حالتن کي چڱي طرح سمجهڻ لاءِ سنڌ ۾ پنجاب جي باشندن جي ٿوري 
تنطيعم ڪرڻ ضروري آهي. پنجاب جي ماڻهن جي رهڻي ڪرڻي جو رجحان ٻين ماڻهن 
کان ڪافي نرالو آهي. 
جيتوڻيڪ دنيا جي رهواسين جي ابن بطوطي کان وٺي تاريخ نويس پنهنجي 
راءِ زني ڏيندا رهيا آهن. 
جيئن شيڂ سعدي فرمايو آهي؛ 
”اگر قحط الرجال انعد برسرتن خير كم گيري 
اول انان دومر کيو سور بدذات كکْشميري 
زافلان کي مي آيد, زکنيیوه حيل مي بايد 
اهو بلڪل غلط ٿيندو جيڪڏهن اٿين چئوڻ تہ اسان سڀني پاڪستائين جي 
تهذ يب تمدن. اٿغي وهڻي ۾ نظريات جذ بات ساڳيا آهن. پنجاب جي ماڻهن ۾ 


ڪال با غ ڊيف 3 


جڏهن بہ سندن مادي لاڀ (1:14181111511۱) جو سسوال پيدا ٿئي ٿو تڏهن وٽن 
زند گيءَ جي ڪنهن ب ٻئي پهلو تي سوچڻ جي سوجه ئي نہ ٿي رهي. هو فقط هڪ 
طرفو سوچي يا ڏسي سگهن ٿا. ” برادري” ”اخوت” سڀ پروپئگنڊا جا ڍانچا آهن. 
مان تم انهيءَ حد تائين وڃڻ لاءِ ب تيار آهيان تم شايد اسان جي خدا جي تصور پر بہ 
ڪو فرق آهي. علامہ اقبال مشهور پنجاب جو شاعر جو اچ ڪله شاعر مشرق 
ڪوئيو وڃي ٿو سو پنهنجي بياض ۾ر هڪ جاءِ تي هيٺيئن ريت فرمائي ٿو. 

”خودي کو کر بلند اتنا ک, هر تقدير سي پهلي 

خدا بندہه سي خود پوچهي بتا تيري رضا کيا هي ” 


جو خدا پنهنجي بندي کان يڇي پوءِ هن جي قسمت متمين ڪري ت پوءِ اهو 
خدا ”عليٰ کل شيءَِ قدير” تم ڪونہ تصور ٿيندو ڇو ت هنكي پهريائين بندي سان 
مشورو ڪرڻو نوندو. اسان سنڌ پر خدا کي بند+ جو محتاج ڪون ٿا سمجهون. هو 
قادر مطلق آهي ۽ ڪابہ شيءَ سندس حڪمن کان سواءِ چري ن, ٿي سگهي. 

ڇاڪاڻ ت پاڻي جو مسئلو خاص پنجاب سان ئي تعلق رکي ٿو ان لاءِ مون 
پنهنجو ذڪر خير فقط پنجاب تي ئي مٿُتمل رکيو آهي. ممڪن آهي تہ پنجاب 
پنهنجي پراڻي فطرت کان مجبور هجي ليڪن في الححال سندس انهي پهلو کي اتي ئي 
مهمل رکون ٿا. 


پنجاب جي باشندن کي چڱيءَ طرح معلوم هو تہ هو پنجاب جي پنجن ئي 
دريائين جهڙوڪ بياس, ستلج, راوي, چناب ۽ جهلمر جو پاڻي پوري طرح آساني 
سان ڪر آڻي پيا سگهيا انهي ڪري هن لاءِ فقط اها اَتر ويلا هئي تم ڪنهن بہ 
نموني سنڌو درياءِ مان پاڻي کنيو وڃي ۽ جيستائين سنڌ جا ماڻهو ئنڊ مان اٿن ئي 
اٿن تيستائين ڪنهن ب نموني اهو پاڻي جو ذخيرو اڳ ۾ر ئي ختم ڪري ڇڏ جي. 
انهيءَ دور اند يشي يا کڻي چئجي ت, احمتانہ دوربيني هيٺ پنجاب جي ماڻهن 
۱4۱ ع کان وٺي سر ٽوڙ ڪوشش ڪٿي ت, جيگن کين سنڌو درياءِ ماڻ ڪالاباغ 
وٽ پاڻي کڻڻ جي اجازت ڏني وڃي. 

انڊيا اريگيشن ڪميشن ۱.٣(‏ - ۱4:۱) جي احڪامن هيٺ پنجاب لاءِ 
سنڌ جو راضيو بلڪل ضروري هو. گورنمينٽ انڊ يا ائڪٽ ۱4۱4ع جي ماتحت بہ 
اهو ضروري هو تم اهو مسئلو پنجاب بد ران گورنر جنرل يعني وائسراءِ فيصل ڪري. 


ڪاٽن ڪميٽي جنهن ۱۱4 ع ۾ پنهنجي رپورٽ پيش ڪئي پڻ واضح لفظن 
پر لکيو تم پنجاب کي سنڌو درياءَ مان ڦڙو پاڻيءَ جو بہ نہ ڏنو وڃي جيستاٿين سکر 


ڪالا با غ ڊير ؟ 
بيراج پراجيڪٽ جي پوري ٿيڻ بعد حالتن جو پورو اڀياس نہ ڪيو وڃي. آگسٽ 
۱4۱4ع ۾ر بمبکي سرڪار, گورنمينٽ آف انڊيا کي پنهنجي اند ين کان آگاهہ 
ڪيو تہ پنجاب سرڪار جا سنڌو دريا مان پاڻي کڻڻ نسبت ڪي نيڪ ارادا نظر 
ڪون ٿا اچن ۾ جيڪڏهن ڪي رٿون پنجاب گورنمينٽ کي دل ۾ر آهن ت,ہ پوءِ انهن 
کان بمبئي گورنمينٽ کي آگاهہ ڪيو وڃي. معلوم هجي تم ان وقت سنڌ بمبئي 
پرڳڻي جو حصو هئي. 

سيپٽمبر 4 ۱4۱ ع ۾ر سکر بيراج پراجيڪٽ جي متابلي ۾ر پنجاب گورنمينٽ 
ٿل پراجيڪٽ ٺاهي انڊيا گورنمينٽ کي مسوڪليو پر وقت جي وائسراءِ لارڊ 
چيلمسفورڊ پنجاب جي اها گهر بي واجبي سمجهي رد ڪري ڇڏي 

ٍ ٣٣۱4ع‏ ۾ سکر بيراج پراجيڪٽ گورنمينٽ آف انڊ يا منظور ڪيو ير 
انهيءَ ئي. وقت پنجاب گورنمينٽ پنهنجو اعتراض پيش ڪيو ۽ ان جي رد عمل جي 
جواب پر بمبئي گورنمينٽ سخت الفاظن ۾ر احتجاج ڪيو ۾ گورنمينٽ آف انڊيا 
يقين دهاني ڪرائي ت, ٻيو ڪوب نئون پراجيڪٽ منظور نن ڪيو. اڃان ۱0 مهينا 
ئي سس گذريا تہ پنجاب گورنمينٽ سنڌو درياءِ تي پنهنجو حق ڄماٿڻ لاءِ ٻيهر 
گورنمينٽ آف انڊيا کان گهر ڪئي ت, کين خالي آزمائشي طور ٿل ڪئنال واسطي 
ڪيوسڪ پاڻي ڏنو وڃي. انڊيا گورنمينئٽ ان نسبت بمبگي گورنمينٽ کي 
اڃان آگاه ئي نن ڪيو هو تم اوچتو سيپٽمبر 0؟۱4ع ۾ر پنجاب گورنمينٽ پنهنجي 
نين عرضداشت وڏي ٿل پراجيڪٽ لاءِ گورنمينٽ آف انڊ يا کي موڪلي ڏٺي. لارڊ. 
ريڊ نگ ان وقت جي وائسراءِ اها پنجاب جي عرضداشت نهايت ئي اهم دليلن سان 
رد يي ين 
س؛ك پئ بي اثعہافي ڏايندي. »ڳر بيراج ان کان اڳ منظور ٿي چڪي هي ۾ ڪمر ٻہ. 
اڪ 


اهو جيڪي ٿيو سو سکر بيراج جي واهن وهڻ کان اڳ. بيراج جي ٺهڻ بعد 
ڇا ٿيو سو سائحو ٽئي باب ۾ر عرض رکبو. 





”ڇوڻٿيیون پڇو پنڌ پبيیراوو پيرا, 


واٽون وندر جون وڻ ليپا 5 نت ڪت 7 
(ڀٽائي). 


هن اللناڪ سائحي جي سمجهڻ لاءِ ڪا خاص مطالعي جي ضرورت ڪانہ 
آهي ڇو تہ ون يونٽ جي زماني ۾ر صوبن کي هڪ ٻئي کي ويجهي کان سڃاڻن جو 
موقمو مليو جيتوڻيڪ ننڍن صوبن کي ان لاءِ تما وڏي قيمت ادا ڪرڻي پيئي. 
خير, مان هاڻي پنهنجي موضوع تي اچان ٿو, سکر بيراج ٺهڻ بعد ڇا ٿيو سو هڪ 
قسمر جو عجحب نوعيت جو داستان درد آهي. کر بيراج سان گڏوگڏ ستلج 
پراجيڪٽ پڻ پورو ڪيو ويو هو. هئن سڀني ڪمن جي پوري.ٿيڻ بمد هڪ طرف 
بيڪائير ۽ بهاولپور رياستن جو پنجاب سان جهڳڙو پيدا ٿيو ۽ ٻئي طرف خيرپور 
رياست ربيع لاءِ وڌيڪ پاڻي گهرڻ شروع ڪيو. پنجاب پڻ حويلي پراجيڪٽ ۾ 
اڃان وڌيڪ پاڻيءَ جي گھ. ڪکي جيتوڻيڪ سنڌ جي هاءِ گهوڙا جو اڃان تائين 
سينٽرل گورنمينٽ ڪو خاطرخواه علاج ڪون ڪيو هو. 


بهرحال وفاقي حڪومت يو ٻيءَ جي هڪ چيف انجنيئر ائنڊرسن جي 
سرڪردگيءَ ۾ر هڪ ڪميشن ويهاري تہ جيگن هنن سڀني مسئلن جو اڀياس ڪري 
گورنمينٽ کي هڪ رپورٽ پيش ڪري. ڪصيئيءَ پنهنجي رپورٽ ۱۱ سيبٽمبر 
۱*۱ع تي پيش ڪٿي ۽ آنورنمينٽ آف انڊيا پنهنجي ليٽر تاريخ +؟ مارچ ٣«٣*۱ع‏ 
هيٺ انهيءَ رپورٽ تي آرڊر پاس ڪيا ۾ تقربياً ڪميٽيءَ جون سفارسون قہول 
ڪيون. انهن سنارشن ماتحت سکر بيراج, پهاڙ پور ڪئنال ۾ ٿل واهم جي هر هڪ 
مهيني جي پاڻي جي ڪوٽا مقرر ڪئي ويئي. اها تابل ذڪر پرولي آهي تت ٿل واهہ 
جو مسئلو جيتوڻيڪ ڪميٽيءَ جي سپردئي ڪونہ هو تڏهن بہ پنجاب زور آزمائي 
ڏيکاري ٿل وا جي ڪوٽا ڪميٽيءَ کان مترر ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿيو. حقيقت ۾ 
4٣۱4ع‏ تائين سکر بيراج جي جانج پڙتال لاءِ ترسثو هو. ليڪن ” ڏاڍي جي لٺ کي 
ٻہ منا” ۽ انهيءَ ڏس ۾ر پنجاب ڪامياب ٿي ويو. پنجاب ان بعد ب سنڌو درياءَ مان 
وڌيڪ پاڻي کڻڻ جي مهم تيز ڪئي. انهيءَ مهرر جو نتيجو اهو نڪتو جو 
گورنمينٽ آف انڊيا ه٣۱4ع‏ جي ايڪٽ هيٺ, سنڌ گورنمينٽ پنهنجو اعتراض 


ڪالا باغ ڊيمر ٣‏ 
پنجاب جي روبي خلاف 4٣۱4ع‏ پر وفاقي حڪومت کي پيش ڪيو. اهو اعتراض ٣‏ 
جون ۱٣۱4ع‏ تي گورنر جنرل آڏو پيش ڪيو ويو. گورنر جنرل سنڌ جي اعتشراخمن 

جي جانچ پڙتال لاءِ ۱۱ سيپتمبر ۱٣۱9ع‏ تي هڪ ڪميشن ويهاري جنهن جو 
چيئرمين ڪلڪتي هاءِ ڪورٽ جي جج بي اين راءِ کي مقرر ڪيو ويو. بعد پر اها 

ڪمينتن, راءِ ڪميشن جي نالي سان مشهور ٿي. راءِ ڪميشن اها راءِ ڏني ۾ 
محسوس ڪيو ت جيڪڏهن پنجاب جون گهرون سنڌ ونديءَ جي پاڻيءَ لاءِ زير غور 
ڪيون ويون تم سنڌ جي واهن تي ازخود برو اثر پوندو ۾ خاص طور سيپٽمبر جي 
مهيني ۾ر. ان لاءِ ڪميشن اها راءِ ڏني تم انهن مسگلن جو واحد علاج اهو آهي تہ 

اپر سنڌ ۽ لور سنڌ ڀر ٻہ نوان بيراج ٺاهيا وڃن. جن جي قيمت ڪميشن جي خيال 
پر اٽڪل سسورهن ڪروڙ رٻيا هئي جن مان ڪمر از ڪر ٻہ ڪروڙ رپيا پنجاب کي 
سنڌ. جي نقصان جو هرجانو ڀرڻ کپي. راءِ ڪميشن جي ئي مرضيءَ پٽاندڙ پاڻيءَ 

نسبت ڪنهن سمجهوتي تي پهچڻ لاءِ سنڌ ۽ پنجاب گورنمينٽ وچ هر اپريل 
٣٣۱4ع‏ پر ڳالهيون شروع ٿيون. راءُِ صاحب هڪ جج هو. هن جي مرضي هئي ت, .ِ 
طرفين جون پاڻيءَ جي ورهاست نسبت جيڪڏهن باهمي ڳالهيون هلن تم شايد سڀني 
تصفين جو سٺو نتيجو نڪري. 

کي ٻ اهم ڳالهيون فيصل ڪرڻيون هيون. اهي هيون: 


(ب) پئسن جي رقم جو مقدار جا پنجاب کي هرجاني طور ڀرڻي هئي. 

انهن ٻنهي صوبن جي ڪميٽي جن جا ٻہ چيف انجنيئر ميمبر هكا. ۱4 مهينن ِ 
جي ڏي وٺ بعد #؟ سيپٽمبر ٿ٣۱4ع‏ تي پاڻيءَ جي ورهاست نسبت سمجهوتي تي 
صحيحون ڪيوڻ ۾ انهي سمجهوتي کي ڪونيو ويو. ه٣‏ ۱4 تا!:[۱!ل17 511101۱ 
8101ع ه/+ اهو سمجهوتو خود پنجاب گورنمينٽ ۱٣‏ آڪٽوبر ۱4٣‏ ع جي 
ليٽر موجب قبول ڪيو ۽ ان سمجهوتي موجب پاڻيءَ جي ورهاست جو قطعي طور 
فيصلو ٿي چڪو هو. فقط پگسن جي رم جو فيصلو رهيل هو. پنجاب جي مرضي هئي 
تہ وڌيڪ ڇهہ مهينا ٺالهيون هلن جيئن پئسن واري فتري تي بہ ڪو فيصلو ٿي 
وڃي. وائسراءِ پنجاب جي اها استدعا نا منظور ڪئي ۾ وڌيڪ ٻِنهي صوبن کي 
حڪر ڏنو ت ” بهٽر اٿين آهي تن ”ثالثئي” جو فترو پئسن متعلق سمجهوتي پر وڌو 
وڃي ڇاڪاڻ ت, مکيہ ڳالهس پاڻيءَ جي مقدار جي فيصلي جي اگيځي فيصل ٿي چڪي 
هٿي”. سنڌ ٣‏ نومبر ۱4٣0‏ ع تي وائسراءِ جي اها رٿا قبول ڪكي تہ ”جيكن ت پاڻيءَ ِ 
جي ورهاست جو فيصلو قطعي طور ٿي چڪو آهي جنهن صورت ۾ر فقط انهيءَ فيصلي 


ا1 ت ٣‏ ډرھ ۽ 
ڪرڻ لاءِ تہ پنجاب کي ڪيتري رقمر سنڌ کي ڏيڻ کي ان لاءِ ڀلي ” ٿالئي” جو فقرو 
سمجهوتي پر وڌو وڃي"”۔ 

سد پنجاب جي انهيءَ پاڻيءَ جي ورهاست واري معاهده جي فتري ۱ ۾ ۱4 
۾ر صاف صصاف لکيو ويو آهي تہ ”اگر پئسن واري معاملي ۾ ڌريون نہ بہ ٺُهيون 
تڏهن بہ پاڻيءَ جي ورهاست آخري قبول سمجهي ويندي ۽ پئسن جي انداز جو فيصلو 
”نالئي" ذريعي ڪيو ويندو”. 

بعد ۾ر سياسي ۾ ملڪي تبديلين سبب پگسن جي انداز محٿعلق ڪو فيصلو 
ڪون ٿيو. حقيقت اٿين آهي تہ پاڻيءَ جي ورهاست وارو مسودو پنجاب جي انجنيئر 
ٺاهيو ۽ سنڌ جي انجنيئرن کي قبول ڪرڻو پيو. بهرحال انهيءَ پاڻيءَ جي ورهاست 
واري مسمودي جي تعريف ۾ر خود پنجاب جي انجنيئرن ڪيترا قصيدا لکيا آهن جي 
اڃان موجود آهن ۽ سنڌ گورنمينٽ پنهنجي 1156 پر فضل اڪبر ڪميشن سامهون 
پيش ڪيا آهن. اها ڳالهہ واضح ڪرڻ ضروري آهي تم اڳتي هلي انهي پاڻيءَ واري 
ورهاست جي /(]8760111611٤‏ تان پنجاب منحرف ٿي ويو, ڇاڪاڻ ت انگريزن جي 
وڃڻ بعد هينئر پنجاب پوري پاڪستان جو مالڪ آهي. پا ڪستاڻ ٺهڻ بعد پنجاب 
سنڌ سان ڪهڙا هاڃا ڪيا سو ايندڙ باب پر بيان ڪنداسون. 

”هوگئي غالب ٻلائين سٻ تمام ايک مرگ ناگهاني اور هي”. 


ڪالا با نن ؛ وو 


باب ٽيون 
”هاڃا ٿيا هزار ينر هن ڀنڀور ۾" 
(ڀٽائي) 


سياست کي الڳ رکي مان فقط پاڻيءَ جي مسئلي جو ذڪر ڪري رهيو 
آهيان. اهو قدرت جو قانون آهي تہ جنهن بہ ڳالهہ جي ابتدا بدنيتي هوندي آهي ان 
ڳالهہ جو نتيجو ب ڪو چڱو ڪون, نڪرندو آهي. پاڪستان ٺهڻ ساڻ مغربي 
پنجاب صوباثي گورنمينٽ ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو تنهن تي ڪيترو بہ ماتر ڪجي 
اوترو ٿورو آهي. آئيندِ نسل اسان کي ڪڏهن ب معاف نہ ڪندو تب ڪيئن اساڻ 
تنگ دلي, شخصي ضد ۽ ڪر فهميءَ سبب سموري ملڪ جو خائو خراب ڪيو. 
مان جڏهن ”اسان” جو لفظ استعمال ڪريان ٿو تم سمجهڻ ائين کپي تم مان فقط 
مغربي پنجاب کي مخاطب آهيان. مغربي پنجاب جيڪو پاڪستان جي ورهاڱي وقت 
ڪردار ادا ڪيو تنهن لاءِ ڪوب پاڪستان شرم کان ڪنڌ مٿي کڻي نم سگهندو. 
ڪنهن ب هڪ لکيل ڪتاب مان اوهان کي هي مواد ملي نم سگهندو, تنهن ڪري 
عرضس ڪندس تم دل جي خوض ۾ ويچار سان هي باب پڙهيو وڃي. 


”رب رسي مت سي هڻي ڪونہ بر 

ڏسي اهو پار جنهن کان جوکو جيءَ کي ". 
ريڊ ڪلف ايوارڊ هيٺ آگسٽ ۱٣#‏ ۽ ڀر هندستان جو ورهاڱو ٿيو يعني 
پاڪستان ۽ ڀارت ٻ ملڪ ٺهيا. ريڊ ڪلف هڪ وڪيل هو. هو نہ روينيو جو 
ماڻهو هو ۽ نہ وري ٻي - ڊبليو- ڊي جو ماڻهو هو. انگريزن جي اها قومي خوبي يا 
خرابي کڻي چئجي تم جڏهن ب. ڪو ڪر ڪندا آهن تہ ٻاهريون ڏيک اهوٿي ڏيندا 
آهن تم انصاف جي دائري کان ٻاهر وڃڻ نہ ٿا گهرن جيتوڻيڪ نيت بي انصافيءَ جي 
بب کڻي هجين. ريڊ ڪلف نقشي تي هڪ لائن لڳائي ڀارت ۾ پاڪستان ٺاهيو, مگر 
هن کي بخوبي معلوم هو تہ انهيءَ لائين لڳائغ نسسبت طرفين کي گهشيون ئي 
مشڪلاتون درپيش ايند يون. لهاذا انهن مشڪلاتن جي حل ڳولڻ لاءِ هر هڪ کاتي 
لاءِ ٻنهي ڌرين.جي ميمبرن تي هڪ ڪميٽي ٺاهي ويئي ۽ انهيءَ ڪاميٽيءَ جو معياد 
٣۱‏ مارج 4٣۱4ع‏ تاٿين رکيو ويو. انهيءَ ڪاميٽيءَ جنهن کي پاڻيءَ جا مسئلا حل 
ڪرڻا هئا. ان جو نالؤ ڪميٽي "11 011111۱11]66ل)" رکيو ويو. جيئن تہ هن وقت 


ڪا لينا ۽ واڍر مم 
اساڻ فقط پاڻيءَ جي مسكلي جو ذڪر ڪري رهيا آهيون. اسان جو ذڪر خير 
ڪميٽي 11 نست ٿيندو. پاڪستان ٺهڻ تي اسان جي پنجابي ڀائرن کي سينٽرل 
گورنمينٽ خواه مغربي پاڪستان ڀر ٻين ننڍن صوبن کان وڌيڪ سبقت حاصل هئي 
۽ ٻين صوبن جي باشندن کي انهن ڪميشن جي ميمبر شپ لاءِ بلڪل نظر انداز 
ڪيو ويو. مذربي پنجاب جا ئي باشندا گهڻي ڀاڱي سڄي پاڪستان جا نمائندا بڻجي 
ويا 


ملڪ جي ورهاست وقت سخربي پنجاب جي اريگيشن کاتي پر هيٺيان ٽي 
سيڪريٽري هئا. ۱- خانبهادر ضشيڂ عبداحميد. ؟-۔ ڀير محمد ابراهيمر ۾ ٣‏ اس _ 
آءِ محبوب. 


سيڪريٽري ايس - آءِ محبوب ڪميٽي ا پر رٿا آندي تہ سخلج درياءَ مان 
هڪ واه, جو فيروز پور هيڊ ورڪس وٽان نڪرندو هو ۽ ٻيو واه جو راوي درياءَ 
جي ماڌوپور هيڊ ورڪس وٽان نڪرندو هو. سي ٻئي ناڪاره ثابت ٿيندا. جو ريڊ 
ڪلف ايوارڊ موجب ٻئي بيراج ڀارت هر اچي ويا آهن ۽ نڪرندڙ ٻئي وا پاڪستان 
پر اچي ويا آهن. محبوب صاحب 11 011111111)]60) ۾ر ان ال جو تصفيو گهريو ۾ 
اهو سوال ڪميٽي ڏآ جي ايجنڊا تي آندو ويو تم ڪهڙي نموني هي پيچيده مسكلو 
طٿئي ڪيو وڃي. 

هت اهو ذڪر ڪرڻ لازمي ٿيندو تم اوڀر پنجاب (ڀارت) ۾ اوِلهہ پنجاب 
(پاڪستان) جا آفيسر ورهاڱي کان اڳ پر هڪ ئي صوبي يعني گڏيل پنجاب ۾ 
نوڪري ڪندا هئا. هو هڪ ٻئي کي چڱي طرح ڄاڻندا سڃاڻندا هئا ۾ هڪ ٻئي جا 
چڱي طرح اوتيل پوتيل هئا. اوڀر پنجاب جي اريگيشن آفيسرن کي بخځوبي معلوم 
هو تہ مغربي پنجاب جا نيئي مسلمان سيڪريٽري اريگيشن هڪ ٻئي جي سخت 
خلاف آهن ۾ هڪ ٻئي جو منهن ڏسڻ بر پسند نن ڪندا آهن. ڪميٽي 1 پر مٿيون 
سوال مسٽر محبوب سيڪريٽري سفغربي پنجاب پيش ڪيو, ليڪن جڏ هن انهيءَ 
تصفيہ لاءِ ڪميٽيءَ جي ميئدنگ ٿي تڏ هن غلطي وچان يا ڄاڻي ٻجهي مخغربي پنجاب 
گورنمينٽ محبوب بدران خان بهادر شيڂ عبدالحميد (ڄو بہ سيڪريٽري اريگيشن 
هو) کي پاڪستان جو نمائندو ڪري موڪيلو. سنڌي زبان پر چوندا آهن تہ ”جو 
ڄڻي سو نپائي" انهيءَ جي بمصداق محبوب کي ڪميٽيءَ جي ميٽنگ ۾ موڪلڻ 
کچندو هو ليڪن اٿين نہ ڪيو ويو. آخر ڪار سوال تم محبوب ئي پيش ڪيو هو. 
ڇو ائين ڪيو ويو؟ تنهن جو جواب انهيءَ وقت جي تاريخ کي ڏيڻ گهرجي. 

جڏهن ميٽنگ لاءِ طرفين جا نمائندا گڏ ٿيا تڏهن ڀارت جي نمائندي 


ڪالا باغ ڊير ٣0‏ 
ڪنورسين, خانبهادر عبدالحميد کي فرمايو تہ ”تسي اسي بهائي بهائي, اسان نون 
توٿاڊا پاڻي ٿهوڙائي بند كرنا هي. محبوب تئانون پت هي ك. اڇا بندا نهين او خواه 
مخواه اي مسئلہ كميڻي 1 وچ لاکي جهگڙا بڙها رها هي. بهٽر هي كم تسي ايجنڊا 
تون يہ 116171 واپس لي لو" خانبهادر عبداڅميد. جو شخصي رح محبوب جو 
دشمن هو تنهن بنا ڪنهن سوچ ويچار جي ڪنورسين جي اها التجا يڪد مر قبول 
ڪئٿي ۽ هي پاڻيءَ جو مسئلو ڪميٽي لآ جي ايجنڊا تان واپس ورتو ويو. اين ڪرڻ 
سان خانبهادر عبدالحڅحميد هڪ سنگين نقصاند » ڪرادار ادا ڪيو. 

”انا الله و انا اليه راجمون". 

نهرو صاحب ٣۱‏ مارچ ۱4# ع تائين پاڪستان جا ٻيئي واه, فل وهايا. 
پهرين اپريل ۱4٣4‏ ع تي ڪميٽي ڏآ جي عمر ختم ٿي چڪي هئي ۽ ان ڪري ٻنهي 
واهن کي يڪد م بند ڪيو ويو. پوري پاڪستان پر هاءِ گهوڙا مڄي ويئي نواب 
مظثر علي قزلباش ۽ ٻيا مغربي پنجاب جا ليڊر يڪد مر شملا وڃي نهرو صاحب جي 
چرنن تي ڪريا. نهرو هنن کي فرمايو تہ ” پاڪستان, راوي ۾ ستلج تي ڀارت جو 
حق قبول ڪري چڪو آهي ورن, پاڻيءَ جو مسئلو ڪميٽي ڌا جي ايجنڊا تان نہ 
ڪڍرائي ها. هاڻي پاڻيءَ جي قيمت جا پئسا ڀري ڏيو ت پوءِ ٻنهي واهن پر پاڻي 
ڇڏيون”. 

نهرو صاحب جي اها فرمائش سغربي پنجاب جي هنئن پاڪستاني نمائندن 
قبول ڪٿي ۽ شملا ائگريمينٽ تي صحيح ڪري پاڻيءَ جي عيوض پئسا ڀرڻ قبول 
ڪيائون. نم ٻين صوبن کاڻ پڇيو ويو ۾ نہ وري ڪنهن صوبائي سرڪار کان قبوليت 
ورتي ويئي. ههڙو هاڃو ملڪ سان ٿي گذريو ليڪن ساري پاڪستان ۾ ڪنهن بہ 
ان وقىت چون چراڪ نہ ڪکي ڇو تم پنجاب جي باشندن ئي اها خطا ڪئي هئي ۾ 
قحط الرجالي ۽ مخبوط الڂواسي جو عالمر اهو هو جو سڀني جي زبان تي قدرتي مهر 
لڳي ويئي. هڪ آمريڪي رسالي پر آرٽيڪل آيو جنهن پر ائين لکيل هو تہ ”اسان کي 
تعجب آهي تہ پاڪستانين پاڻ ڪيئن پنهنجو پاڻي ههڙي سستي نموني هندستان کي 
ڏيئي ڇڏيو ۾ اسان کي يقين آهي تہ جي شملا سمجهوتي تي پاڪستاني صحيح نہ 
ڪن ها ۾ هي مسئلو هيگ ورلڊ ڪورٽ ۾ کڻي وڃن ها تہ يقيني کٽي وڃن ها” 


لين ال جي دلچسيءَ سبب عالي بکنڪ هن مسئلي ۾ر دخل انداز ٿي ۾ 
مارچ ٣*۱ع‏ پر اهو طئي ٿيو تم جيستائين عالي بئنڪ طرفين جو ڪو سمجهوتو 
ڪرائي تيستائين ڪمر ايندڙ گهرجن کي طرفين هيٺ مٿي نہ ڪندا. عالي بئنڪ جي 


دلچحسيءَ سبب ”"(10]1]ٴ 1161ۇلايا 11۱01119" عمل پر آئي ۽ ان ٿو ذڪر ايندڙ باب 
۾ر ڪبو. 


بي تڪلفي بي باڪي ڪلام مماف, هاڻي پوزيُن اها وڃي رهي هئي تم 
مغربي پنجاب شملا معاهده تي صحيح ڪري پنهنجو ۽ ٻين سڀني صوبن جو پاڻي 
وڃائي انهيءَ آترويلا پر اچي مبتلا ٿيو تم ڪهڙي طريقي پنجاب جي پاڻيءَ جي کوٽ 
سنڌ جو پاڻي ري ٻووري ڪئي وڃي. سنڌ جي پاڻي ڦرڻ پر پنجاب کي نہ حجاب هو 
جي حالت جو انهيءَ مان اندازو لڳايو تم اٽڪل انهيءَ زماني ۽ر ڪوٽڙي بيراج کليو 
۾ انهيءَ کلڻ جي تقريب ۾ر خانبهادر محمد ايوب کهڙي. غلام محمد جهڙي نااهل ۾ 
فالج زده پنجابي صدر کي هيٺينءَ ريت مخاطب ڪيو. 
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شرم! شرم! شرم! 


غلام محمد سنڌ جي ڪههڙي خدمت ڪئي سا سنڌ جي ٻار ٻڄي کاڻ بہ 
ڳجهي ڪان آهي. سنڌي وڏيرن کي سياسي لقمن تي پاڻ ۾ر ويڙهائي هنن کان 
ميرائين جو ڪردار ادا ڪرايائين. 

جڏهن پنجاب جي چو ڌريءَ اهو محسوس ڪيو تہ ڪنهن نہ ڪنهن طريقي 
سنڌ ونديءَ جو پاڻي پنجاب ۾ر ڪر آڻڻو آهي تڏهن هن آهستي آهستي سنڌ سان هٿ 
چراند ڪرڻ شرو ع ڪئي. هندستان جو ڀوت ڏيکاري پنجاب (].11. 11.11 (بمباولا, 
راوي. بيديان لدڪ) لنڪ ٺاهڻ شروع ڪري ڏنو ۾ سنڌ کان ڪا اجازت نہ ورتي 
ويئي حتيلٰ ڪ سنڌ پنجاب ائٿگريمينٽ موجب پنجاب پنهنجي جاگرافيائي حدن ۾ 
ڪوب ڪمر سنڌ جي اجازت کان سواءِ نہ پئي ڪري سگهيو. 

انهيءَ وقت آئين ساز اسيمبليءَ ۾ر سنڌ پاران محمد هاشمر گذدر ميمبر هو ۾ 
هن صاحب اسيمبليءَ ۾ر تقرير ڪندي چيو تم ” پنجاب کي سنڌ پنجاب ائگريمينٽ 
موجب پنجاب پر ڪنهن بہ ڪر ڪرڻ جي اجازت ڪان آهي ۽ اها صريها بي 
انصافي آهي جو (11.].18.1 لنڪ بڻائي ويئي آهي”. 

گڏدر جي تقرير ٿوري چرپر پيدا ڪكي ۾ سيسٽرل گورنمينٽ اعتراف 
ڪيو ت, هيءَ غلطي ٻيهر نم ٿيندي. هن نسبت سينٽرل گورنمينٽ جو ڊي او ليٽر 


ڪالا با ځ ڊيمر ٍِھ 
نمبر 26-3-53 0ع]08] (67) 5-1[9] ضشميمي طور ڪتاب شامل آهي. 


بهرحال پنجاب محسوس ڪيو ت, سنڌ جو پاڻي مروج انتظامي ڍانجي هيٺ 
کڻي وڃڻ ڪو آسان ڪر ڪون هو. لهاڎا ”ون يونٽ” ٺاهيو ويو, ”ن, رهندو 
بانس نہ وڄندي بانسري" ظاهري سيب اهو ڏنو ويو تم مسشُشرقي پاڪستان جي 
متابلي پر ون يونٽ جو وجود بلڪل ضروري آهي. درحقيقت ون يونٽ ٺاهڻ سان: 
۱- سنڌ جو پاڻي ۽ زم نون بنا تڪليف جي پنجاب جي باشندن کي ملي پي 
سگهيون. ٣‏ سنڌين کي سرڪاري نوڪرين جي حتن کان سحروم ڪري ٻي 
سگهيا. -٣‏ سنڌين کي واپار وغيره پر ڪاب اوليت ملي ڪان ٻي سگهي. مطلب تم 
مغربي پاڪستان جا ننڍا صوبا پنجاب جا پوريءَ طرح چراگاهہ بڻجي ٻي سگهيا. 


اها حڪمت عملي غلام محمد جي ڏائي هك جو کيل هئي جنهن کهڙي ۾ 
علي فحمد راشديءَ جي پٺي ٺپري سنڌي وڏيرن کان موچڙن سان ون يونٽ جي 
قرارداد سنڌ اسيصبلي پر پاس ڪرائٿي ۽ ان بعد سنڌي وڏيرو رڳو ”پدرمر سلطان 
بود” جا گيت ڳائيندو رهيو. 


تمجب ت اهو آهي تہ آخڂرڪار سنڌي ليڊرشپ جو اهو حشر ڇو ٿيو؟ الله 
تعاليٰ جي ذات بي نياز آهي. نااهل قومن کي فتا ڪري اهل قومن کي بقا ڏيند و آهي. 
سوره ياسين سيپاري ؟؟ ۾ر فرمائي ٿو: ”المر يروڪر اهلڪنا قہلهعز من الترون انهمر 
اليهمر, لا يرجمون”. 


ٻئي باب ۾ مان ٻڌائيندس ت ون يونٽ ٺهڻ بعد ۽ عالي بئنڪ جي وچ ۾ر 
پوڻ تي ڇا وهيو واپريو. 


ڪالا با ير ٣‏ 
باب ڃو ئون 


تخت اخ نڃ 
ويچيندي ولایيت ۾ر درو شي نہ ض تت ا٤‏ 


گڏيل هند ستان جي ورهاڱي بمد ڇا وهيو واپريو تنهن جو ذڪر اڳيئن باب 
ر سرسري طرح ڏنو ويو آهي. هن باب پر عالي بئنڪ جي هن سمسئلي ۾ر پير پائڻ 
بعد جيڪي وهيو واپريو تنهن جو ذڪر ڏنو ويندو. 


گڏيل هند سٿان جي ورهاڱي بعد ٽيئي درياءَ يعني راوي. ستلج ۽ بياس ڀارت 
جي حوالي مغربي پنجاب جي غلطين سبب اچي ويا جيئن مٿي ٻُڌايو ويو آهي. 

مخذربي ينجاب جڏهن ڏٺو تہ هنن ٽنهي دريائن جي وڃڻ سبب سندن ٿورو 
صُ < سد ويد 6 مان سنش جي حصي جو باڻي بنجاب ھر ڪر آندو وڃي. هن مسكلي 


جي سسمجهن ءِ هو شروري ناو تم هن ٽنهي دريائن جي وڃڻ سبب پاڪستان 
جي هر هڪ صوبي تي ڪهڙو اثر پيو ان جو مطائعو ڪيو وڃي. خوش قسمتا راوي 
۽۾ ستلج تي بلڪل پاڪستاني سرحدن وٺ پاڻي ماپ ڪرڻ جا گز سو سالن کاڻ 
َ‫ لڳل هئا. ستلج درياءُ تي سرحد وٽ سليمانڪي بيراج آهي ۽ راويءَ جي سرحد وٽ 
جسر يل آهي. آباديءَ لاءِ پاڻيءَ جي خاص ضرورت اوائل خريف ۾ ربيع موسم ۾ 
ٿيندي آهي. مٺين ٻن جاين وٽ پاڻيءَ جي ڊسچارج جي مقدار جا انگ اکر سو سالن 
کان اسان وٽ موجود آهن. انهن ٻنهي جاين جي سراسري ڊسچارج جو ٽوٽل هر 
سال ۾ر ٣‏ ملين ايڪڙز فوٽ رهي آهي ۾ انهن ٣‏ ملين ايڪڙ فوٽن مان سو سالن کاڻ 
پنجند جي هيٺان ڊسچارج جو مقدار ٻ ملين ايڪڙ فوٽ سنڌونديءَ ۾ وهندو رهيو 
آهي. انهيءَ مان صاف ظاهر آهي تم جيڪڏهن انهن ٽنهي دريائن جي وڃڻ ڪري 
ڪو نقصان ٿيو ب تہ پنجاب جو هڪ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ويو ۽۾ سنڌ جو ٻم ملين 
ايڪڙ فوٽ ڇو تہ ٽوٽل ڊسچارج ئي انهن دريائن پر ٽي ملين ايڪڙ فوٽ رهي آهي. 
هاڻي جڏهن پنجاب کي قلت جي عرصي پر هنن دريائن مان پاڻي ملندو ئي هڪ ملين 
ايڪڙ فوٽ هو ت پوءِ وڌيڪ پاڻي ڪيڏانهن ويو؟ ان بعد پنجاب .(11.1].11.1 لنڪ 
جيرا سنڌ جي اجازت کاڻ سواءِ ڪڍي پنجن دريائن جي پاڻي مان ڏيڍ ملين ايڪڙ 


فوٽ پاڻي کڻي ورتو يعني حقيقت پر هندستان جي ورهاڱي بعد سغربي پنجاب کي 
پاڻيءَ جي ڪوٽا نسبت فائدو ئي پيو ۾ نہ نقصان. جي نقصان ٿيو ت, اهو سنڌ جوئي 
ٿيو ۽ نم ڪنهن ٻئي صوبي جو. بهرحال مثربي پنجاب جو پاڻيءَ جي قلت جو پٽڪو 


عالمي بکنڪ جي پاڪستاني وفد ۾ر سنڌ طرفان ڊاڪر قريشي کي موڪليو 
ويو ۽ هن صاحب واشنگٽن پهچڻ بعد جو سنڌ گورنمينٽ کي خط لکيو هو. ان پر 
واضم طور هن انهي ماجرا ڏانهن اشارو ڏيندي لکيو تم ”واشنگٽن پهچڻ بعمد مون 
محسوس ڪيو آهي تہ مون کي سنڌ ۾ پنجاب جي پاڻيءَ جي جهڳڙي نسبت هت 
موڪليو ويو آهي ۽ نن هندستان ۽ پاڪستان جي جهڳڙي نسبت”, انهي نسبت 
سندس ليٽر جي ڪاپي ڪتاب پر شامل آهي جا نظر مان ڪڍي وڃي. 

پاڪستان جا پنجابي نمائندا سمورو وقت انهيءَ فڪر پر رهيا تہ ڪهڙي 
طرح سنڌ ونديءَ جو پاڻي پنجاب ۾ر ڪر آندو وڃي. 

هندستان سان پاڻيءَ جو جهڳڙو تم هنن لاءِ هڪ 155116 5106 بڻجي پيو. 
هي اهو ٽائيمر هو جڏهن محمد هاش گذدر پاڪستان دسٿور ساز اسيمبلي ۾ر سنڌ 
طرفان شڪوه ۾ شڪايت جو آواز بلند ڪيو. انهيءَ جي نتيجي ۾ر ون يونٽ جو آعاز 
ٿيو. 


ون يونٽ ٺُهڻ بعد جو پهريون وار ننڍن صوبن تي ڪيو ويو سو اهو هو تم 

عالمي بکنڪ جي وفد ۾ جيڪي ننڍن صوبن جا نمائند ه هئا انهن کي واشنگٽن ماڻ 

يز ويو ۾ پاڪستان جي سموري نمائندگي پنجاب جي حوالي ڪٺي ويئي. 

ڊاڪٽر محمد صالح قريشي جو سنڌ جو نمائندو هو سو بہ خير خوبيءَ سان ٻوري 

بستري سميت ڪراچي اچي پهتو. ”نہ هوندو بانس نم وڄندي بانسري” هڪڙي ئي 
ڌڪ سان سڀ مسئلا طٿئي ڪيا ويا. 


بهرحال عالي بئنڪ جي ڪوششن سان گهتي ڏي وٺ بعد سنڌ طاس 
مماهدو *۱ سيپٽمبر .۱41 ع تي هندستان ۽ پاڪستان درميان صحيح ٿيو. انهيءَ 
معاهدي موجب جهلم, چناب ۾ سنڌو درياءَ پاڪستان کي مليا ۽ راوي. بياس ۾ 
سٽتلج هندستان کي مليا. اهو اصول قبول ڪيو ويو تم ”هندستان مقرر شده رام 
پاڪستان کي ڀري ڏيندو ۽ عالي بئنڪ بہ مقرر رقر قرض ۽ مدھ طور پاڪستان 
جي حوالي ڪندي. پاڪستان کي فل اختيار ڏنو ويو تہ جيڪي وڻيس سي منصوبا 
پاڪستان پر ٺاهي ۽ ان مسسئكلي ۾ر ٻکي ڪنهن جو دڂل ڪون, رهيو. خالي ڂاہ 


ڪالا با غ ڊيمر 0 


پوريءَ لاءِ ڪمن جي لسٽ عالي بينڪ کي ڏيشي هئي. انڊ يا ۱٣‏ ملين ڊالر ڏيڻا 
ڪيا. نن مد ره مڪ‫ ه۱ ملين ڊالر پاڪستان کي مدد طور ڈيئا ڪيا ۽ - ۱ 
ملين ڊالر پاڪستان کي قرض طور ملڻا ٿيا. بعد ۾ هن رمر کان وڌيڪ ٣۱6‏ ملين 
ڍالر133 ٣‏ پاڪستاڻ مايا 


ڪمن جي لسٽ ٺاهڻ ۽ عالي بئنڪ کي رابطي رکڻ لاءِ هڪ بورڊ مرتب 
ڪيو ويو جنهن کي انڍس بيسن ائڊ وائیزري بورڊ 15013 1310511101 11101015( 
(10۱10] چيو ويندو آهي ۽ مروج طور انکي 11/111 ائباب ڪوٺيو ويندو آهي. 
1411 آ] پر سڀ پنجابي آفيسر مقرر ڪيا ويا جن جا نالا ٻئي باب ۾ر ڏنا ويا آهن. 
ون يونٽ بڻجڻ بمد محبوب نالي پنجابي آفيسر پاڻيءَ جو آفيسر مقرر ڪيو ويو. 
1/11 1]] جي ميمبرن کي فقط مغربي پنجاب جو مفاد ئي عزيز هو ۽ انهيءَ هڪ خيال 
ڪي ڪيو جو گڏيل پنجاب هڪ سو سالن ۾ر انگريزن جي حڪومت ۾ر پنجاب لاءِ 
حاصل ڪري نہ سگهيو هو. سنڌ طاس معاهدي وت ڪوب سنڌي آفيسر انهي 
بوزيشن ۾ر نہ هو تم ڪو دانهن ڪري سگهي. ۾ جن ٿوري چون چرا ڪئي انهن کي 
قانوني طرح زبان بنديءَ تي مجبور ڪيو ويو ۽ معاهده تي تبصرو ڪرڻ تانوني طرح 
ڏوه ٺهرايو ويو. تعجب جي ڳالهہ اها آهي تہ وقت بوقت ننڍن صوبن اهو خدشو 
اظھار پي ڪيو ت. هن معاهده جي آز پر پنجاب سندن حق تلني ڪندو ۾ وفاڻي 
حڪومت کي انهن حالتن جي ايگي ڄاڻ هئي. انهن اند يشن کي ٿڌي ڪرڻ لاءِ 
وفاقي حڪومت صوبائي گورنمينٽ کي 735/54 ((]!«1) ٣0‏ ]1.111 9.0] 
60-11-54 (] 94112 فريعي آگاه ڪيو ت, اهي اند يشا غلط آهن ليڪن وقت 
ثابت ڪري ڏيکاريو تہ اهي اند يُا بلڪل صحيح هئا ۽ صحيح نڪتا. 

سنڌ طاس معاهدي وقت فنڊ ائگريمينٽ بہ صحيح ڪئي ويئي هئي ليڪن 
اها انهيءَ معاهدي جو حصو ڪانہ هئي. اها فقط پگسن جي هٿك ڪرڻ جو ذريمو 

هن بعد ون يونٽ جو ٺهڻ ڪيتري قدر حالتن تي اثر انداز ٿيو تنهن جو 
ذڪر ايندڙ باب ۾ر ڏنو ويندو. 

جون قا درد غدارب ود, 


لا چرم متم-- بوربيرداريود. 


ڪالا باغ ڊيمر ام 


باب پنجون 


”پاڻيءَ سٿئي جهوپڙا ۽ مسورگ اڃ مرن” 
(ڀنائي). 


ون يونٽ جو حالتن تي ڇا اثر ٿيو تنهن جو ذڪر هن باب ۾ ڪنداسون. 
ون يونٽ وارو زسانو يعني ۱٣‏ آڪٽوبر 0ة۱4ع کان وٺي ٣.‏ جون ۱5٣.‏ ع 
پاڪستان جي تاريخ جو هڪ دڂراش باب آهي. ون يونٽ کان ئي اڳ پر عالي 
بکنڪ جي مدد سان هندستان ۾ پاڪستان جي وچ پر پاڻيءَ جي جهڳڙي نبيرڻ لاءِ 
ڳالهيون هلي رهيون هيون. سنڌ جي پاران نمائند گي ڊاڪٽتر محمد صالح قريشي 
ڪري رهيو هو ۽ ون يونٽ ٺهڻ سان هن صاحب کي واپس گهرايو ويو ۾ اهڙيءَ 
طرح ٻين ننڍڻ صوبن وانگر سنڌ جي نماٿند گي. پاڪستاني وفد تان ختم ڪئي 
ويئي. انڊس بيسن ائڊ وائيزري بورڊ ”11094181 1451٣4 1۱150018٣‏ 01]9)015]” 
ٺاهيو ويو جنهن جا ميمبر هيٺييان پنجابي صاحب رکيا ويا. 

۱ جي معين الد ين. 

؟۔۔ خانبهادر ايم - اي حميد چيف انجنيئر پنجاب. 

٣‏ خليل رحمان. 

٣‏ ايس - ڪرماني. 

ان جآ تخبهاب: 

090” 

"٣‏ الطاف حسين. 

اهي سڀئي پنجاب جا باشندا هئا ۾ انهن کي پاڪستان پاران رٿائن ٺاهڻ جو 
پروانو ڏنو ويو. ويسٽ پاڪستان گورنمنٽ کي ڪوبہ غير پنجابي انجنيئر ان ڪمر 
لاءِ موزون نظر آيو ٿي ڪونہ,. انهن سڀني رٿائن جو مول مقصد اهو هو ت, ڪهڙيءَ 
طرح سنڌ جو پاڻي پنجاب پ۾ر ڪر آندو وڃي. نہ فقط سنڌ, پنجاب ائگريمينٽ ُدي 
نظر انداز ڪيو ويو پر جي رٿائون آباديءَ جي ليول جون خود هند سٿتان ئي قبول نہ 
ڪون هيون سي فقط پنجاب لاءِ خيال پر رکي گهرون ڪيون ويون. خليل الرحمان 
جنهن جي توڪري جو گهڻو حصو فقط سنڌ پنجاب جي پاڻيءَ واري جهڳڙي واري 
ڪيس تي گذريو هو ۾ جنهن جي غلط ايسٽيمينٽ جي بناءِ تي ٽرمون براج ۽ پنجند 


ڪالا با غ ڊيم م 
بيراج کي سنڌ درياءَ تي رکيو ويو ۽ سنڌ بلوچستان جي گهرجن کي بلڪل نظر 
انداز ڪيو ويو. 


اڱکين باب پر رائو ڪميشن جو ذڪر ڪري آيا آهيون. انهي ڪميشن اهو 
فيصلو ڪيو هو تہ سکر بيراج ۾ ٻين سنڌ جي بيراجن جي وهڪري جي آزمودي تي 

سنڌ جي شڪايتن کي ٻنجي ڏيڻ لاءِ هڪ 8110 41100011011 ع01 ڍا" 
”6ڂ])0001111111) 5 ٺاهي ويئي جنهن جو چيئرمين اختر حسين سابق گورنر 
ويسٽ باڪستان کي ڪيو ويو. انهيءَ ڪصيٽي تي پاڻيءَ جي ورهاست جو بار بہ 
رگه هه < لن ”اٿندہ جا ابا" ننڍان صوبن پر ٻئي ڪنهن اداري کي ٿي شسڪايت 
سيڪريٽري اريگيشن جو اتفاقاً سنڌي هو, پنجاب جا باشندا هئا. بعد پر انطّاف جي 
ميمبر هئا هر هڪ شيخ عبدالغفور. شي عبدالباقي ۽ بلوچ شير محمد. فرئٽيئر مان 
سرور جان خان کي ميمبر ڪري کنيو ويو. ان وقت پنجاب مان يارهن ميمبر هئا. 


ون يونٽ جي ٽٽڻ جو اعلان ٿي چڪو هو ۽ ان ڪري هن مٿئين ڪميٽي جي 
بيڪار بشجڻ جا آثار نمودار ٿي چڪا هئا. گورنر ويسٽ پاڪستان هي ڪميٽي 
ٽوڙي ڇڏي ۾ ان جي جاءِ تي صدر پاڪستان هڪ ڪميشن سقرر ڪئي. ننڍن 
صوبن جي گهر هئي تہ هن ڪميشن جو چيئرمن هڪ بنگالي گهٽ ۾ر گهٽ هاءِ 
ڪورٽ جو جج هجي. ڪميشن جا 14618161108 ]0 611115 هيٺيان هئا. 


۱- پاڪستان جي پاڻيءَ جي ورهاست ڪرڻ 


(الف) مثرر ڪيل پاڻيءَ جي مقدار يعني 11008101۱ جو خيال رکڻ. 
(ب) پراڻين 20111۱1111]1111681115) جو خيال رکڻ. 


(ت) زير زمين پاڻيءَ جي سر ۾ انهيءَ جي ڪر آڻڻ جو ڂيال رکڻ. خاص 
طور سنڌ جي گهر هئي تم ڪميشن جو چيگرمين هڪ بنگالي هجي. يحيٰ خان 
پريزيڊنٽ پاڪستان سڀ ڳالهيون قبول ڪيون ۽ ان وقت محڪمي جو سيڪريٽري 
هڪ سنڌي اي جي اين قاضي هو. يحيٰ خان جي قبوليت واري ذميواري پنجاب اي - 
جي - اين تي عائد ڪٿي ۽ ٿوري ئي عرصي ۾ کيس هن محڪمي مان بدلي ڪرايو 
ويو. قاضيءَ جي جاءِ تي هڪ ڪٽر پنجابي قمرالاسلام کي سيڪريٽري ڪري مقرر 
ڪيو ويو. قمرالاسلام اچڻ شرط جسٽس فضل اڪبر کي چيئرمين ڪرايو ڇاڪاڻ 


ڪالا باغ ڊيم ٣آڻ‏ 


تم هن جو گهر ۾ پڪي رهائش گاه لاهور پر هئي. ان سان گڏ چيئرمين کي خليل 
الرحمان چيف انجنيگر پنجاب پي - اي مقرر ڪري ڏنو ويو. خليل الرحمان جي 
گهٹي سروس حالي سنڌ. پنجاب ڪيس لڙڻ پر گذري هئي ۽ خواهَ مخواه مخالفت 
ڪرڻ هن جو مذهب بڻجي چڪو هو. هو 1]1/111 جو باڻي ميمبر هو. 


بدقمتيءَ جو عالمر اهو هو جڏ هن هيءَ فتويٰ لکي ڏبڻي هكي تڏهن ڊاڪا 
پيش پئجي رهيو هو. جج صاحب کي پاڪستان جي مسكلن ۾ر ڪاب دچٰسپي ڪون 
رهي. جج صاحب اکيون پوري سواءِ ڪنهن سوچ ۾ سمجه جي پنهنجي پي - اي 
خليل الرحمان جي لکيل فتويي تي کڻي صحيح ڪئٿي ۽ اها اميد رکي تہ شايد سنڌ جو 
عيوضي شير محمد بلوچ جدا فتويٰ لکڻ جي زحمت گوارا نہ ڪندو ۽ اکيون پوري 
سندس ٻي - اي واري لکيل فتويٰ تي کڻي صحيح ڪندو. ليڪن سندس اهو خيال 
خامم نڪتو ۾ شير محمد نت فقط پنهنجو فيصلو جدا ڏنو پر وقت جي پريزيڊ ئٽ کي 
بہ آگاهم ڪيو ت چيئرمن جي صحيح ڪيل فتويٰ حنيقت پر سندس ٻي - اي خليل 
الرحمان جي لکيل فتويٰ آهي ۾ نہ جسسٽس فضل اڪبر جي پنهنجي, سنڌ سرڪار 
پريزيڊنٽ صاحب کي اهو بہ لکيو تم ٻي - اي بدران چيُرمن صاحب کي ڪو 
بنگالي انجنيئر مدد طور ڏنو وڃي. اها استدعا سينٽرل گورنمينٽ قبول ڪي ۽ جي 
- اير عباس کي ڊاڪا مان گهرايو ويو. جي - ايمر عباس واعدو ڪيو ت, گورنمينٽ 
کي حقيقتن کان روشناس ڪرڻ لاءِ هو ڊاڪا پهچي ليٽر روانو ڪندو. بد قس متا 
جي۔ ايمر عباس جي پهچندي ئي ڊاڪا هٿيار ڦنا ڪيا ۽۾ کيس پاڪستان گورنمينٽ 
کي پنهنجي تاثرات کان آگاهم ڪرڻ جو موقمو ئي ڪون ملي سگهيو ۽ هن غريب 
جي ڳالهہ, دل جي دل ۾ رهي, حتيٰ ڪ هن سنڌ جي نمائنده شير محمد بلوچ 
سيڪريٽري اريگيشن سان واضبح طور اظهار ڪيو هو تہ جسٽس فضل اڪبر جي ‏ َ 
فتويٰ حقيقت ۾ر سندس پي - اي خليل الرحمان جي فتوي سمجهڻ گهرجي ۽ هو ليٽر 
ذريمي اهي لفظ پا ڪستان گورنمينٽ کي لکڻ وارو هو جو ڊاڪا جي جدا ٿيش سٻپ 
لکي نم سگهيو. 

مان فضل اڪبر ڪميشن تي ٿوري راءِ زني ٻئي باب ۾ر ڪندس جيئن سنڌ 


جو عامر باشندو سمجهي سگهي تم ڪهڙي نموني سنڌ جي حقن کي پائمال ڪيو 
ويو آهي۔ 





باب جهون 


”ولينجيون ڪوس‪اڻيیون ڇر ننڪٽيا ڪوه ڪندا” 


(ڀٽائي). 


اين بابن ۾ر چڱي طرح واضح ڪيو ويو آهي تہ پنجاب ڪهڙي طرح سنڌ 
کي ڪسمپرسيءَ جي حالت پر پهچايو. سنڌ ۽ پنجاب جي تعلقاتن کي چڱي طرح 
1101ع لا ]1011118 5111011 ذريعي سلجهايو ويو هو ليڪن پنجاب جي هٺ 
ڌرمي حالتن کي سڌارڻ بد ران گهڻو خراب ڪيو. فضل اڪبر ڪميٽي پنهنجي ليٽر 
تاريځ 4 نومبر 4٣.‏ ۱ ع موجب سڀني صوبن کان پنهجي ڪيس پيشس ڪرڻ جي گهر 
ڪئي ۽ پهريون نمبر سوال هو موجوده گهرجن جو, هر هڪ صوبي کي پنهنجي 
حاضر ضرورتن جو اڀياس ڪري ڪميٽيءَ کي آگاهہ ڪرڻو هو. سنڌ لاءِ هن مسئكلي 
کي سمجهڻ لاءِ سنڌ پنجاب ٺاهہ ئي اهم مسودو هو. انهيءَ مسودي کي وقت بوقت 
وفاقي حڪومت قبول ڪندي رهي هكي. ايتري قدر جو جڏهن پاڪستاڻ ٺهڻ بعد ِ‫ 
11111 1.5 جڏهن پنجاب ڪڍي تڏهن محمد هاش گذ در سنڌ طرفان سنڌ پنجاب 
ائگريممينٽ جي فترن ڏي ڌيان ڇڪائيندي دستور ساز اسيمبلي ۾ر سخڂت اعتراضش 
ورتو ۾ ان اعتراض جي جواب ۾ر سنڌ گورنمينٽ کي سينٽرل گورنمينٽ ڊي او ليٽر 
تاريخ ۱؟ مارچ ٣۱84ع‏ ذريعي (چيف سيڪريٽري فاروقي ڏانهن لکيل) معافي ورتي 
۾ يتين ڏياريو تہ آٿينده سنڌ پنجاب ائگريمينٽ جي ڪابہ ڀڃڪزي ڪان ٿيندي ۽ 
هر ٺالھ پر سنڌ کان راضپو حاصل ڪرڻ اولين فرض سمجهيو ويندو. انهيءَ 10.00 
ليٽر ۾ر سينٽرل گورنمينٽ جي اڳوڻن ڊي او ليترن تاريخ *۱۱/۱ مارچ ٣۱48ع‏ ۾ 
۱ جنوري ٣۱40ع‏ جو بہ ٻيهر ذڪر ڪيو ويو هو. بهرحال واضح طور وفاقي 
حڪومت 8166111811٤‏ ڎ/ 11[8[0 "1 (]511(0 تي عمل ڪرڻ لاءِ پاڻ کي ٻڌل رکڻ 
قبول ڪيو. 

ٻئي طرف تونسا بيراج تي سنڌ ان ڪري اعتراض ن, ورتو جو اهو بيراج 
جنهن کان پنجاب هن وقت منحرف ٿيڻ گهري ٿو خود واپڊا جي ماهرن جهڙوڪ 
هنٽنگ ٽيڪنتيڪل سروسز, هرزا ۾ آءِ سي اي وارن ڀروسي جوڱو دستاويز سمجهي 


ڪا داي ) كين دم 
پنهنجي رپورٽ پر هر جڳه ڪتب آندو. 


نہ رڳو ايترو پر ون يونٽ جي زماني ۾ر ٿي سنڌ پنجاب ائگريمينٽ تي عمل 
ڪيو ويو ۽ ہاهن جي پاڻيءَ جو وارو وغيره ان بنياد تي عمل پر آيا. ان پر ڪوبہ 
ُبهہ ڪونهي ت ٣٤۱4ع‏ کان وٺي ۱4٣.‏ ع تائين سنڌ پنجاب ائگريمينٽ تي ڌرين 
بنا ڪنهن اٽڪاءَ جي عمل ڪيو. فقط مالي ”نڪتو"” ئي هو جو فيصل طلب هو. 
پنجاب کي ڪيتري رقمر سنڌ کي هرجاڻي طور ادا ڪرڻي هي سو فيصلو ڪون, ٿيو 
هو. رائو ڪميشن ٻن ڪروڙ روبين جو انداز لڳايو هو. پنجاب ٽي ڪروڙ رپيا ڀري 
ڏيڻ لاءِ تيار هو پر سنڌ جي گهر چار ڪروڙ رپيا هئي. اڄ ڏينهن تائين سنڌ کي 
پائي نہ ملي آهي ۽ ان حالت ۾ر اگر شڪايت جو سبب هو ب تم اهو سنڌ کي هو ۾ نہ 
پنجاب کي جنهن ون يونٽ جي زماني ۾ر سنڌ جي قيادت ئي ختمر ڪري ڇڏي هئي. 
انهيءَ پاڻيءَ مان جو ڀارت کڻي ويو هو ان مان ويسٽ پنجاب کي ملندو ئي هو هڪ 
ملين ايڪڙ فوٽ هو جنهن جي عيوض پنجاب ڏنڊي جي زور تي 3]. 11.1٤.15‏ لڪ 
ڪڍي ڏيڍ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي پنجاب جي دريائن مان ڪر آڻي ڇڏيو. نٿيجو 
ورهاڱي جو ان صورت ڀر اهو هو جو پنجاب کي پاڻيءَ جو ڪوب نقصان ڪونہ پهٽتو 
پر ٻين صوبن جو پاڻي پنجاب ۽ انڊيا ٻئي کڻي ويا. انڊس بيسن بورڊ جو عالي 
بکنڪ سان رابطي رکڻ لاءِ بنايو ويو هو سو سمورو پنجابي آفيسرن سان ڀريو ويو. 
ننڍن صوبن مان ڪوب نمائندو رکيو ڪون ويو هو. سمورو قصو ”ناني رڌڻ واري 
۾ ڏوهتا کائڻ وارا" جي بمصداق بشايو ويو هو. اها حقيتت آهي تہ هندستاڻ 
پاڪستان معاهدي موجب اڀرندا ٽي درياءَ هندستان کي مليا ۾ الهندا ٽي درياءَ 
پاڪستان کي مليا ليڪن ائين هرگز ن, هو تت ڪو ڪنهن واه. يا بيراج جي پاڻيءَ 
جي مقدار ۾ ڪا تبديلي آندي ويئي هئي. انهيءَ متدار کي ڪنهن ب حالت هر تبد يل 
ڪرڻو ڪون هو. فقط مثرر ڪيل پاڻيءَ جي مقدار کي مغربي دريائن ۽ ”ٻين معقول 
طريقن”" سان پورو ڪرڻو هو, اهي معتول طريقا ڪهڙا هئا ان جو ذڪر تفصيل 
سان ڪرڻو پوندو. اهي ممتول طريتا هئا ٽيوب ويل ۽ پاڻي جا ڊير. مان پهريائين 
ٽيوب ويلن جو ذڪر ڪندس. 

ٽيوب ويل: ٽيوب ويل پاڻيءَ جي ذخيري پيدا ڪرڻ لاءِ اتي ڪامياب ٿيندا 
جتي پاڻي مٺو هوندو. هاڻي سوال پيدا ٿئي ٿو تہ پنجاب ۾ر مٺي پاڻيءَ جو ذخير 
ڪيترو آهي؟ ۽ ساڳگي وقت سنڌ ۾ر ڪيترو آهي؟ کوجنائن مان اٿين اندازو ڪيو ويو 
آهي تہ پنجاب ۾ر زمين جي سطح کان +.۱ فوٽ هيٺ وڃڻ سان .ه ملين ايڪڙ فوٽ 
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مُو پاڻي ملي سگهي نو. اگر ..ش فوٽ هيٺ وڃجي تم ڪل ٻ هزار ينج سو ملين 
ايڪڙ فوٽ مٺو پاڻي ملي سگهي ٿو. پنجاب هميشه اهو سوال ٻي اٿاريو آهي ت,ہ 0٬+‏ 
فوٽ هيٺ ٽيوب ويل ڪر آڻڻ ممڪن ڪون آهي, جيڪڏ هن پنجاب جو چوڻ سچ 
ڀج صحيح آهي تہ پوءِ سسوال پيدا ٿكي ٿو ت پنجاب پنهنجي سڀني سڪارپ جي 
پراجيڪٽن ۾ هيڏو سارو وڏو خرچ ڪري ڇو پنج سو فوٽ اونها ٽيوب ويل هنيا۔ 
جيڪڏهن +٬ه‏ فوٽن تان پاڻي کڻڻو ئي ڪون, هو ت پوءِ ايڏي ساري خرچ تي انهن 
ٽيوب ويلن هڻن جو پنجاب کي ڪو جواز ئي ڪون, هو. 

حقيقت اٿين آهي تت +٬ه‏ فوٽ عمق تان پاڻي کڻي سگهجي ٿو ۽ انهيءَ 
حساب سان پنجاب ۾ر ..ه؟ ملين ايڪڙ فوٽ جو پاڻيءَ جو ڎخيرو موجود آهي. هن 
مقدار جو اندازو هن ڳاله مان ڪري سگهجي ٿو تم پاڪستان جي سڀني دريائن 
جو پاڻي هڪ سال ۾ر +۱۱ ملين ايڪڙ فوٽ کان وڌيڪ آهي ئي ڪون. هن مان 
صاف صاف ظاهر آهي ت. جيڪڏهن پنجاب کي دريائن جي پاڻيءَ جو هڪ قطرو بہ 
لب ڏاڃي :تڏهن اب ينجات کي ڪا ڀاتي جي گه رج ڪان آهي: بي طر اتبا 
رپورٽ موجب سنڌ جي زير زمين پاڻيءَ جو ذخيرو سال ۾ر ٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ آهي. 
انهيءَ حساب تي آڌار رکي خيرپور سڪارپ ٺاهي ويئي. خيرپور سڪارپ تيار ٿيڻ 
بمد اهو ظاهر ٿيو ت,ہ ٽن حصن پاڻيءَ مان ٻہ حصا پاڻي سمنڊ جي پاڻيءَ جهڙو ئي 
ڪڙو پاڻي هو ۽ سڄي سنڌ ۾ر ان اندازه موجب ڪرر آڻڻ جهڙو مٺي پاڻيءَ جو ذخيرو 

هاڻي صورتحال اتي وڃي بيٺي تہ پنجاب ۾ مٺي پاڻيءَ جو زير زمين ذخڂيرو 
.4؟ ملين ايڪڙ فوٽ آهي ۾ ان جي مقابل سنڌ ۾ فقط هڪ ملين ايڪڙ فوٽه پاڻي 
آهي. جيڪڏهن پنجاب کي دريائن جي پاڻي+ جو اگر هڪ قطرو بہ نہ ڏنو وڃي تم 
پنجاب کي هاڻوڪين ضرورتن خواه آئيند ه جي ]26«610[01116]1] لاءِ پاڻي جي ڪا 
کوٽ نل ٿيندي. جڏهين پاڻيءَ جي موجودگيءَ جو صورت حال اها آهي تڏهن سنڌو 
درياءِ مان (چشہہ جهلم لنڪ, تونسا پنجند لنڪ وغيره وغيره) لتڪون ۽ ڊٿمر 
(تربيلا, چشم ۽ ڪالاباغ وغيره) ٺاهڻ جو گهٽ ۾ر گهٽ پنجاب کي ڪنهن بہ 
سر جو جواز ڪون هو. ننڍن صوبن کي اٿين چئي بيو قوف بنايو ويو تم ”عالي 
بئنڪ کي ڏنل ڪمن جي لسٽ فقط پگسن هٿ ڪرڻ لاءِ آهي ۾ نہ انکي عملي 
جامون پهراٿڻو آهي”. ليڪن ٿيو ڇا؟ ون يونت جي دوران اهي سڀِ ڪر جن تي 
ّگهٽ پر گهٽ چار هزار ڪروڙ رپيا خرچ ڪيا ويا سي ٺاهيا ويا ۾ انهن ڪمن جي 
ٺاهڻ جي هن ملڪ کي ڪا ضشرورت ٿي ڪان هئي. پاڻيءَ ملڻ لاءِ نم منگلا نم 


ڪالا با غ ڊير ڻ 


هن نئين ڪاميتي جا ميمبر سڀني صوبن جي چيف ججن تي مُتمل آهن ۽ 
هن مهل تائين هن ڪميٽي جي ڪار ڪرد گي مان ڪو کڙ تيل ڪونہ نڪتو آهي. 
عقل ۽ ديانتداري جي تقاضا اها هئي تہ جيستائين اها ڪميٽي پاڻيءَ جي ورهاست 
جو فيصلو ڪري تيستائين ڪنهن ب صوبي ۾ ڪو نئون پراجيڪٽ ن رٿيو وڃي. 
ليڪن حال ڇا آهي. 

چشم ڪئنال شضيا مارشل لا حڪومت ۾ر شروع ٿي ويو ڇاڪاڻ تہ ”ايشين 
بئنڪ کان اوچتو مليل رقم ويچاري گورنمينٽ ڪٿي ٻيءَ جاءِ تي خرچ ڪري 
سگهي ها؟”. 

جنرل ضيا انجنيئرن جي سالياني ڪانگريس پر لاهور ۾ فرمايو هو تہ هن 
وڏي ٿل "17]0[801 111081 2168161" جي ب سنڌو درياءِ مان منظوري ڏني آهي. 
پنجاب جي باشندن خوشي وچان ڏاڍا گكراٽ ڪري تاڙيون وڄايون ۽ ضيا جي 
گفتار تي وهوا ٿي ويئي ۽ انهي مٿين نموني پاڻيءَ جي ورهاست کي عملي جامون 
پهرايو ويو ڄڻڪ پاڻي ڪنهن خاص فرد جي ڪا خانگي ملڪيت هئي. آخر ڪميٽي 
مسقرر ڪرڻ جي ضرورت ئي ڪهڙي هئي جڏهن صاحب اقعدار پاڻ پاڻيءَ جي 
ورهاست عملي طرح ڪري ٿا ڇڏين. وا ساٿين واه! واهہ جو انصاف ٿيو!. 


جن ټپنكغ نيا ”در حن راب بين 


(ليکڪ جي ڪتاب ” پاڻي منجه پساهم" جا ڪجه باب). 
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تربيلا نم چشہ ۾ نم وري سنڌ درياءَ مان لنڪن جي ڪا ضرورت هئي. ظاهر آهي 
تم اهو خرچ فقط ان لاءِ ڪي:و ويو تم جيئن ڪنهن خاص صوبي جي ماڻهن کي پئسن 
ڂرچڻ سان فائد و ملي. ضرورت جو تم بلڪل سوال ٿئي ڪون, هو. 

چون تاڏ در د_ت غداريسسوڻ, 

لا جرم م ر بردار بود. 





شرم پرچائڻ لاءِ ايوب صاحب پنهنجي ڪتاب "11851015 101 710105[ 
پر لکيو تم تربيلا فقط صوبي جي ڏاکڻي پاسي (يعني سنڌ ۽ بلوچستان) جي گهرجن 
مد نظر ٺاهڻ منظور ڪيو ويو هو. ليڪن اٿين چئي انهن ٿي ملڪ جي حصن جي 
ماڻهن جي اکين ۾ر ڌوڙ وڌي ويئي. هينئر پنجاب سڀ کان وڌيڪ پاڻ کي تربيلا جي 
پاڻيءَ جو حقدار سمجهي ٿو. اهو وقت پري ناهي تہ اهي ڪر جن تي چار هزار 
ڪروڙ عوام جي رت مان ڪٺا ڪيل خرچ ڪيا ويا سي پنجاب ۽ فرٽيئر پر فقط اهو 
ڪر ڏيندا جو ”موهن جو دڙو” سنڌ پر ڏيئي رهيو آهي. 

جيتوڻيڪ پنجاب کي ورهاڱي بمد ب دريائي پاڻيءَ جي ڪا ضرورت ڪانہ 
هئي تہ بہ خوا سخواه هاءِ گهوڙا سچائي پهريائين تم ننڍن صوبن جي عوامر کي 
بيوقوف بثايو ويو ۾ ان سان گڏوگڏ عالٰي بئنڪ ۽ ٻين قرض ڏيندڙ ملڪن کي ب َ 
مونکي يتين آهي تہ اڃان ببہ جيسڪڏهڻ مسسئ6كلي جي جانچ پڙتال لاءِ ڪا 
"6ع)00111]111]1) 11101181" ويهاري وڃي تم ڪيترا فرد جن هن مسئلي هر 
بد ديانتيءَ جو ڪردار ادا ڪيو ۽ غلط انگ اکر ڏيئي غلطظ ڪمر ڪري ملڪ کي بي 
حال ڪيو سي ڦاسيءَ جي تختي تي لٽڪايا وڃن پر 099 

ڇاڪاڻ ت اينڊرسن ڪميٽي پاڪستان ٺهڻ کان اڳ يتين دهاني ڪرائي 
هئي تہ ننڍن صوبن سان پاڻيءَ جي ورهاست ۾ر انصاف ڪيو ويندو. ان لاءِ فضل 
اڪبر ڪميشن ويهاري ويئي. 

ڪميشن جي ميہبرن جدا جدا فتويٰ لکي. ان نسبت اڳيئي بيان ڪري 
چڪا آهيون تہ جسٽس فضل اڪبر جي فتويٰ سُندس پنجابي ٻي - اي خليل الرحمان 
لکي ۾ شير محمد بلوچ هن سان شامل راءِ نہ ٿي پنهنجي فتويٰ پاڻ لکي. اهي ٻئي 
ڇپيل ڪتاب گورنمينٽ وٽ سوجود آهن ۽ انهن تي ڪا عوامي گورنمينٽ فيصلو 
ڏيئي ٻي سگهي ليڪن پنجاب کي ڪاب, وقت جي گورنمينٽ ناراض ڪرڻ نہ ٻي 
گهري ۽ ان ڪري وري هڪ نين ڪميٽي جي تشڪيل ٿي هن سموري مسكلي کي 
سرد خاني پر رکيو ويو. 
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سنڌو جي يائيءَ جڍ مسنلڊ 


پاڻيءَ مٿي جهوپڙا مورگ اڃ مرن (شاهم؟ 


مشهور پهاڪو آهي ت ”ڇا ڪانؤ مري ويا آهن جو لولو حج تي ويندو؟” 
سو اسانجو ڂيال هئو تم شايد اسلام جي نالي تي ورتل ملڪ پر اسانکي پنهنجا 
فطري حق پل پوندا پر ڪانؤن چيو تہ ڇا اسان سري ويا آهيون؟ سنڌ لاءِ پاڻيءَ 


لٴءَ پاڻيءَ جي مسكلي اڻويهين صدي جي وچ ڌاري وڏي اهميت حاصل 
ڪئي هكي. جو ان وقت پنجاب سرڪار سنڌو نديءَ جي مددي ندين تي بئراج ٺاهي 
پاڻيءَ تي ڪنٽرول حاصل ڪيو هو. ان وقت سنڌ بمبئي سان مليل هئي. تنهن ڪري 
ڪو خاص داد فرياد ڪون ٿيو پر جيئن تم سنڌ زراعت جي لحاظ سان انگريزن لاءِ 
سون جي کاڻ هي ۽ هنن جڏهن پاڻيءَ جي گوٽ کي ڏسي محسوس ڪيو ت, 
جيڪڏ هن سنڌ جي زراعت اٿين تباه ٿيندي رهي ت, پوءِ هنن کي اتان ڪجهہ حاصل 
ٿي ڪونہ سگهندو. ان ڪارڻ هنن ۱4.۱ ڌاري ”انڊين اريگيشن ڪميشن" قاٿمر 
ڪکي, جنهن حالتن معلوم ڪرڻ کانپوءِ هيءَ فيصلو ڏنو تم ” ڪوب علاٿقو, ٻين 
واسطي ۱ علائقن جي حقن کي ويڄارڻ ۾ انهن علائڻن سان صلاح مشوري کان 
سواءِ, دري “من جو پاڻي کڻي نہ سگهندو"” ۾ اهڙوئي فشيصلو سال ۱4۱4 ۾ر 
”گورنمينٽ آف انا يا ائڪٽ” تحت جاري ڪيو ويو هو. 

پر انهيءَ کان اڳ بمبني سرڪار سنڌ جي اهڙي زبون حاليءَ کي ڏسي 
فيصلو ڪيو تم سنڌ جي زراعت کي تباهيءَ کان بچائڻ "ءِ ضروري آهي تم سنڌ پر بہ 
پنجاب وانگر بئريج بڻايا وڃن نتيجي پر ان سنڌ لاءِ سکر بئريج ٺاهڻ واري رٿا. 
گورنمينٽ آف انڊ يا جي منظوريءَ واسطي موڪلي. جنهن کي انڊ يا سرڪار سال 
۱4.٣‏ ۾ بحال ڪيو پر ان تي عمل نہ ٿي سگهيو, ڇو تم انگزيز سرڪار سگهوئي 
پهرين مهاڀاري لڙائيءِ پر ڦاسي پئي. ان ڪارڻ اهو پروجيڪٽ تعطل جو شڪار 
بڻجي ويو. 

پوءِ جيئن ئي حالتون سازگار بشيون ت, پنجاب سرڪار ۱4۱4 ڌاري, 
سنڌو نديءَ مان ه؟؟ ڪيوسڪ پاڻي وڌيڪ حاصل ڪرڻ لاءِ ”ٿل پروجيڪٽ” 
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نالي هڪ رتا گورنمينٽ آف انڊ يا کي منظوري لاءِ ڏياري موڪلي ۽ سندس خيال 
هو تہ انهيءَ پروجيڪٽ کي. سکر بئريج تي اوليت ملندي. مگر اها را هندستان 
سرڪار رد ڪري ڇڏي. هند ستان سرڪار جو اهو خيال هئو ت, سنڌو نديءَ تي 
”سگربئريج پروجيڪٽ” جو پهريون حق آهي پر انهيءَ سان گڏ پنجاب, بهاولپور ۽ 
بيڪانير کي پاڻي ڏيڻ لاءِ ” ستلج وئلي پروجيڪٽ“ پڻ منظور ڪيو ويو. پر پنجاب 
سرڪار جنهن کي سنڌو نديءَ منجهان واڌو پاڻي کكڻڻ جو ڏاڍو شوق هئو, تنهن 
سکر بئريج ۽ ان لاءِ بحال ڪيل في ڪيوسڪ ايراضي جي حد (101)خلاف هڪ 
مهيني جي اندر هي؛ اعتراض داخل ڪيو تہ سنڌ سان پاسخاطري ڪئي ويئي آهي. 

ان جي جواب پر بعبئي سرڪار هيءَ حجت پيش ڪئي تہ. پنجاب کي 
اڱيئي پنهنجي حصي کان وڌيڪ مدامي (]1!ه1111]ء' 1 يعني ٻنهي خريف ۽ ربيع ۾ 
ملندڙ) پاڻي ملي چڪو آهي ۽ سنڌ, جنهن کي سنڌو نديءَ جي پاڻي تي حق آهي. 
تنهن لاءِ اهو سکر وارو پروجيڪٽ پهريون پروجيڪٽ آهي. 

هندستان سرڪار, ڳُوڙهي ويڄار ڪرڻ کان پوءِ هي؛ فيصلو ڏنو تت 
”سکر پروجيڪٽ" برقرار رکيو وڃي ۽ سنڌ سرڪار جي مٿئين موقف کي تسليم 
ڪندي سنڌو نديءَ تي سنڌ جي ترجيحي حق کي جائز قرار ڏنو ۾ ان لاءِ بحال 
ڪيل في ڪيوسڪ ايراضي واري حد کي ب واجبي قرار ڏنو . 

انهن فيصلن جي باوجود پنجاب سرڪار پنهنجي محالفنت واري روش ۾ 
ڪاب تبد يلي ڪان آندي ۾ وقت بہ وقت هند سان سرڪار کي ”ٿل پروجيڪٽ” 


(الف) ”سکر بئريج پروجيڪٽ” هيٺ مدامي (1"016111181) پيچ بابت 
پورو آزمودو حاصل ڪرڻ بلڪل ضروري آهي. تنهن ڪري انهيءَ پروجيڪٽ جي 
شرورتن جو سوال سال ۱4٣4‏ تاٿين نم ٿو اٿاري سگهجي. 

(ب) بمبئي سرڪار کي حق آهي تہ, سنڌو ندي ۾ ان جي مد دي ندين 
مان پاڻي کڻڻ تي اعٿراض اتاري. جيستاٿين ندين پر پاڻي جي ماپ جا صحيح انگ 
اکر ثابت ڪري ڏيکارين ت, انهيءَ وڌيڪ پاڻي کڻٹڻ سان سکر بئرايج پروجيڪٽ 
لاءِ گهربل پاڻيءَ جي انداز کي ڪوبہ ج وکو نہ ٿيند و. 

پر پنجاب سرڪار ان تي بہ راضي نہ ٿي اڃان ب اڱتي قد مر وڌائي, 
اپيل داخل ڪئي. پر ”سيڪريتري آف اسٽيٽ فار انڊيا” بہ هندستان سرڪار جي 
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ڪيل فيصلي کي صحيح قرار ڏيئي. انهي اٻيل کي خارج ڪري ڇڏيو. انهن سمورن 
فيصلن جو مول مٿو هيءُ هو تم ”سکر بئريج پروجيڪٽ“ جو سنڌو نديءَ جي پاڻي 
تي پهريون ۽ ترجيحي حق آهي. 

پر جيئن ٿي. ”ستلج وئلي پروجيڪٽ" ؟۱4 ۾ر هي راس ٿيو ۽ سکر 
بکريج ۱4٣٣‏ پر جڙي راس ٿيو تم ستلج وئلي جي پاڻي واري ورهاست تي پنجاب, 
بهاولپور ۽ بيڪانير جي وچ ۾ر ڇڪتاڻ شروع ٿي ويئي. ۽ ٻئي طرف وري خيرپور بہ 
سکر بگريج مان ربيع لاءِ وڌيڪ پاڻيءَ جي گهر ڪکي. ساڳي وقت پنجاب سرڪار 
هڪ ٻئي رثا ”هويلي پروجيڪٽ"لاءِ بہ پاڻي جي گهر ڪکي. تنهن ڪري 
هند ستان سرڪار سال ۱4٣0‏ پر ”ائنڊرسن ڪاميٽي” مقرز ڪئي ت, انهن مسئلن 
جو ج وڳو حل ڳولهي ۽ پاڻيءَ جي ورچ متعلق اهڙيون سفارشسون مرتب ڪري 
جيڪي انصاف ڀريون هجن ۽ سمورين ڌرين لاءِ قابل قبول بہ هجن ۽ ساڳئي وقت 
اڳيئي هلندڙ سکر پروجيڪٽ ۽ ستلج وئلي پروجيڪٽ لاءِ مقرر ٿيل پاڻيءَ تي اثر 
انداز بس نم ين. 

اٿنڊ رسن ڪاميٽي پنهنجي رپورٽ ۱4٣0‏ ۾ر پيش ڪئي پر رپورٽ هر 
پنهنجي حد ن کي اورانگهي, هندستان سرڪار جي ڪيل اڳڱين فيصلن کي ب, رد 
ڪندي هي بہ سفارش ڪكي ت ٿل پروجيڪٽ لاءِ سنڌو نديءَ مان ڇه. هزار 
ڪيوسڪ پاڻي مهيا ڪيو وڃي. حالانڪ اسان مٿي ٻڌائي آيا آهيون تہ خود پاجاب 
سرڪار ئي ٿل پروجيڪٽ لاءِ وقت ب وقت فقط 0 ڪيوسڪ جي گهر هوندي 
هئي ۽ انکي هندستان سرڪار هميشه رد ڪندي رهي هئي پر خبر ناهي ڪهڙي 
مصلحت خاطر هندستان سرڪار اڳڱي ت, ”ٿل پروجيڪٽچ لاءِ رڳو ٣‏ ڪيوسڪ 
ئي قبول ڪونہ ڪيا هئا, پر ائنڊرسن ڪاميٽيءَ جي سفارشن کي سال ۱4٣۱‏ هر 
قبول ڪيو. 


پر جیکئن تس ان وقت سنڌ بمبگځيءَ کان جدا ٿي رهي هئي تنهن ڪري 
بمبئي سرڪار انهيءَ مسئلي تي توجه, نہ ڏني ۽ سنڌ سرڪار ب بمبكي کان 
ڪراچيءِ منتقلي ۽ رڪارڊ جي لڏ پلاڻ ۾ر رڌل هڱڻ سبب انهيءَ تي ڌيان نم ڏئي 
سگهي پر پنهنجي پيرن تي بيهڻ کان هڪد م پوءِ پنجاب سرڪار جي نون منصوبن 
کي سامهون رکندي ۽ هند ستان سرڪار جي سال ۱4٣‏ واري ائڪٽ ۾ر مليل قانوني 
حق کي استعمال ڪندي ۱4٣4‏ ۾ر گورنر جنرل وٽ انهيءَ فيصلي خلاف اپيل داخڂل 
ڪئي. 


جيگن ۱4٣0‏ واري ائڪٽ ۾ر چيو ويو هئو ت, ” جيڪڏهن ڪنهن پر ڳڻي 
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کي ٻکي پر ڻي کان ندين جي پاڻي بابت ڪنهن ج وكم رسڻ جو اند يشو هجي ت. 
هو اهو معاملو گورنر جنرل وٽ فيصلي لاءِ کڻي وڃي سگهي ٿو”. 

گورنر جنرل سنڌ جي انهيءَ شسڪايت جي نبيري لاءِ ۱4٣۱‏ ۾ر ”رائو 
ڪيٽشن" مقرر ڪكي جنهن وري پنهنجي رپورٽ سال ۱٣‏ ۾ر پيشس ڪئي. 

رپورٽ پر چيو ويو هئو تہ سنڌ سرڪار ائنڊرسن ڪاميٽي جي سفارشن 
بابت ُشڪايت پيش ڪرڻ پر دير ڪئي آهي. جنهن وچ پر پنجاب سرڪار پنهنجي 
ٿل بروجيڪٽ ۽ هويلي پروجيڪٽ تي وڏو خرچ ڪري چڪي آهي. تنهن ڪري في 
الڂال انهيءَ تي روڪ وجهڻ ممڪن ن آهي تنهن ڪري انهن کي بحال رکيو وڃي پر 
ڪميشن وڌيڪ هيءَ ڳالهہ بہ ڄاڻائي هئي تہ. 'ٿل پروجيڪٽ ۽ هويلي پروجيڪٽ 
کي پاڻي ڏيڻ سان سنڌ جي پاڻي جي ضرورتن کي وڏو نقصان رسندو. انجي بچاءُ 
جو هي؛ هڪ علاج آهي ت. سنڌ ۾ر سنڌو نديءَ تي ٻہ بکراجون ٺاهيون وڃن,. هڪ 
اترئين ڀاڱي پر (هاڻي گڊو بئريج) ۽ ٻي ڏاکڻي ڀاڱي پر (هاڻي غلام محمد بكريج) پر 
جيئن تہ انهن بئراجن جي جوڙڻ لاءِ گهربل خرچ سنڌ جي مالي حالت تي ڳرو بار 
وڃهندو. پنجاب ”سرڪار جملي لاگت جو ۱0 سيڪڙو رم سنڌ کي عيوضي طور 
ڀري ڏيندي . نيٺ اپريل ۱4٣٣‏ ۾ر رائو ڪميشن جي بنيادي نقطن جي روشني ۾ 
سنڌ ۽ پنجاب جي چيف انجنيئرن وچ ۾ر ڳالهيون شروع ٿيون, آخر ٻنهي ڌرين جي 
رضامندي سان سنڌو ۾ انجي مددي ند ين جو سمورو پاڻي ورچ جي دائري اندر آندو 
ويو. 

هلند ي.هلندي ٻکي ڌريون, عيوضي طور پئسن ڏيڻ جي شق کانسواءِ ٻين 
ڳالهين تي محفق ٿيون ۾ #؟ سيپتمبر ۱4٣0‏ تي ٻنهي ڌرين جي چيف انجنيگرن 
صحيحون ڪيون. انهيءَ ٺاھ ۾ هيءَ شق رکي ويئي هئي تہ, عيوضي طور سنڌ کي 
جيڪي پئسا ملشا آهن اهي ٻئي صوبائي حڪوستون پاڻ ۾ر ڳالهين ذريہمي طٿي 
ڪنديون. 

اهو ٺاه آهي جنهن کي سنڌ - پنجاب ايگريمينٽ ه٣۱4‏ چيو وڃي ٿو. 
جنهن جا مکي فقرا هيٺين ريت آهن: 

(الف) اهي رٽائون جيڪي انوقت عمل ۾ر هيون يا زير تعمير هيون تن لاءِ 
پاڻيءَ جي ڪوٽا ترجيحي ترتيب ۾ر مقرر ڪئي ويئي. انهيءَ ترتيب مطابق سکر 
بئريج ۾ ٿل پهرٿين درجي ۾ر رکيا ويا. 

(ب) جيڪي رٿائون ان وقت تياري هيٺ هيون. تن لاءِ پاڻيءَ جي ورچ 
مقرر ڪئي ويئي. ان وقت سنڌ پر غلام محمد بئريج ۾ گڍو بکريج رٿجڻ جي 
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مرحلن ۾ر هيون انهي لاءِ ترتيب وار (۱) لوگر سنڌ جي بگريج لاءِ ستيتاليهہ هزار 
ڪيوسڪ فٽ پاڻي (؟) اپر سنڌ جي بگريج لاءِ چاليهہ هزار ڪيوسڪ فٽ پاڻي 

(پ) ڪابہ ڌر ٻيءَ ڌر جي اجازت سان نوان پراجيڪٽ اڏي سگهندي. 
ٻيءَ ڌر کي اهڙن پراجيڪٽن ٺاهڻ تي اعتراض جو حق هوندو. ان حالت ۾ر جڏهن 
اهو ثابت ڪري سگهي ت, اهڙن پراجيڪٽن ٺاهڻ ڪري هن ٺاھ موجب سندس 
حقن کي نقصان رسڻ جو اند يو آهي. 

(ت) زير عمل رٿائن کي سندن مقرر ٿيل مقدار کان وڌيڪ جيڪو بہ 
تلائن ۾ر گڏ ٿيل ۽ نهري پاڻي ٿيندو. انهيءَ ۾ر ٻنهي پرڳڻن جا حصا مقرر ڪيا ويا. 

(ج) ڌرين جي وچ ۾ر جيڪڏهن ڪي اختلاف پيدا ٿين تہ انهن جي فيصلي 
لاءِ طريقي ڪار مقرر ڪيا ويا. 

(ده) پاڻيءَ جي کوٽ واري زماني پر پنجاب کي اختيار هوندو تم ٿل لاءِ 
سنڌو نديءَ جو پاڻي ڪالابا غ وٽان ڪتب آهي پر ان ۾ر شرط اهو هوندو تم ساڳئي 
مقدار جيترو پاڻي پنجنند وٽ پنجاب واري حصي کان هيٺ سنڌ کي ڏنو ويندو. 

قدرتي اتفاق اهڙو ٿيو جو انهيءَ ٺاهہ تي اڃا مس عمل شروع ٿيو تم 
لا٣۱4‏ ۾ر ننڍي کنڊ جو ورهاڱو ٿيو ۽ پاڪستان وجود پر آيو. جنهن جي نٽيجي ۾ 
پنجاب بہ ٻن حصن پر ورهائجي ويو. هڪ اوڀر پنجاب ٻيو اولهہ پنجاب جيڪو ِ 
پاڪستان جي حصي پر آيو. 

انهي ورهاڱي جي ڪري پنجاب جي پنجن درياهن منجهان هڪ درياه 
بياس تم مڪمل طرح ڀارتي پنجاب ۾ هليو ويو, باي ٻن درياهن ستلج, راويءَ جا 
ب مهڙ وارا حصا هندستاني پنجاب ۾ هليا ويا. جنهن ڪري ٻنهي ۾ ڇڪتاڻ جي 
اسڪانن کي نظر ۾ر رکندي. ”انڊين انڊ پينڊ نئس اٿڪٽ" هيٺ هڪ ادارو قائم ڪيو 
ويو تم جيڪڏهن ٻنهي ڌرين وڃ ۾رڪو جهيڙو ٿئي تم ان کي نبيري سگهجي. انهيءَ 
اداري جو مدو تاريخ ٣۱‏ مار ۱4٣‏ تائين مقرر ڪيو ويو. 

پاڪستاني پنجاب سرڪار انهيءَ جو فائدو نم ورتو ۾ سندس انهيءَ 
ڪوتاهيءَ ڪري هند ستان سان ڪوب درياهي تقسيم جو مستتل معاهدو نہ ٿي 
سگهيو. ۽ ڀارت سرڪار پهرين اپريل ۱٣4‏ تي سمورن درياهن کي بند ڪري 
ڇڏيو اتان ئي پاڪستان ۾ ڀارت وچ ۾ر پاڻيءَ جي مسئلي تي ڇڪتاڻ شروع ٿي. 
آخر عالي بئنڪ وچ ۾ر ٽي پيكي ۽ ؟۱48 ۾ر عارضي طرح فيصلو ڪرايو ت, 
”جيستائين ڪو مستقل حل نڪري تيستاٿين جيئن اڳ ڀر هلندو رهيو آهي تيشن ٿي 
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۾ر پاڪستان جي الهندي حسي وارن پر ڳڻن کي ملائي هڪ صوبو بشايو ويو جنهن 
جي گادي -- هنڌ لاهور کي بڻايو ويو. اڳتي هلي ۱444 پر ايوب خان جي مارشل لا 
لاڳو ٿي نئي : ڌ., ويتر سنڌ جي حيثيت کي ئي ختمر ڪري ڇڏيو. پوءِ اهڙي ماحول 
”انڊس بيسن اٿڊ وائيزري بورڊ” (15/ 118 ) بڻايو جنهن جو سربراه جي معين 
الدين ‏ بڻايو ويو جنهن جو تعلق پنجاب سان هئو. ان جا جيڪي ٻيا ميمبر کنيا 
ويا انهن پر بہ سنڌ جي نمائند کي نہ رکي ويئي. ان کانسواءِ ان وقت ايريگیشن 
گاتي جو سربراه ۽ واپڊا جو سربراهہ پغ پنجاب سان تعلق رکندڙ هئا. نيٺ انهيءَ 
اداري ڳالهين ٻولهين کانپوءِ سيپٽيمر .۱ ۾ پاڪستان ۽ ڀارت وچ ۾ هڪ معاهدو 
تيار ڪيو جنهن کي ”انڊس واٽر ٽريٽي +41 ۱” سڏ يو وڃي ٿو. ٻين لفظن پر ان کي 
”سنڌ اس" معاهدو بہ چيو ويندو آهي. انهيءَ معاهدي مطابق: 

(الف) اڀرندي وارين ٽن ندين ستلج, راوي ۽ بياس تي ڀارت جو مڪمل 
حق رهندو ۾ الهندي وارين ٽن ندين سنڌو. چناب ۾ جهلم تي پاڪستان جو حق 
هوندو. 

(ب؛ بنا ڪنهن دير جي پاڪستان ڪوشش ڪري پنهنجي آبپاشيءَ لاءِ 
اهڙا ذريعا عمل ۾ر آڻيندو جن سان گيس اوترو ئي پاڻي ميسر ٿي سگهي جيترو ۱0 
آگسٽ ۱4٣‏ تى هن لاءِ موجود هئو. 

(ج) انهن ذريعن پيدا ڪرڻ لاءِ پاڪستان کي جيڪي آبپاشيءَ جا ڪمر 
ڪرڻا پوندا تن جي خرچ ۾ر ڀارت ھ٣۱‏ لک ڊالر حصو ڀري ڏيندو. 

(د) انهن آبپاشيءَ جي ڪمن جي نمونن پسند ڪرڻ ۽ اڏاوت ڪرڻ لاءِ 
ڀپاڪستان بلڪل آزاد هوندو. انهيءَ معاهدي پر پنجاب جي ٽن تدين جو پاڻي 
ند سٿان کي ۱٣+‏ لک ڊالرن ۾ر ڄڻ تم وڪرو ڪري ڏنو ويو ۽ انهيءَ هر سنڌ جو 
بہ + سيڪڙو پاڻي هند ستان کي وڪرو ڪبو ويو. 

انهن پكسن منجهان رو پنجاب جي وڃايل پاڻي جي پورائي لاءِ مختلف 
”ڊيم” ٻڌايا ويا جن پر سنڌو جو پاڻي سنڌ ودرياهہ مان منتقل ڪري پنجاب کي 
ڏنو ويو. سنڌو نديءَ جو ه؟ سيڪڙو پاڻي جيڪو سنڌ لاءِ مقرر ٿيل هو ان 





ڪالاباغ ڊيم 0 





منجهان ب., نوان واهہ کوڏائي 0؟ سيڪڙو وڌاو پاڻي پنجاب لاءِ مهيا ڪيو ويو. 

حالالڪڻ * بت طانن * وازي معاهدي مطابق پيخان. ار ففظ بخاج راو 
۽ بياس ندين واري پاڻي جي کوٽ پوري ڪرڻ لاءِ اوترو پاڻي ڏيڻو هئو جيڪو هو 
ننڊي کنڊ جي تقسيمر کان اڳ کڻن ۽ هئو. انهيءَ گو. پوري ڪرڻ لاءِ منگلا ڊيمر 
اڏيو ويو ۽ انجي گنجاگش. انهن ٽنهي ندين ان پنجاب ۽ سنڌ کي ملندڙ (انهن 
ٽنهي ند ين جو پاڻي پنجاب رڳو اڌ کان ٿوري گهٽ استعمال ڪندو هٿو باقي پاڻي 
پنجنندو وٽ وڃي سنڌ ندي» ۾ر پوندو هئو جيڪو سنڌ جي استعمال لاءِ هوندو 
هئو) سموري پاڻي کان +؟ سيڪڙو ويڪ آهي. 

انهيءَ حقيقت منجهان هيءَ ڳالھ., واض ٿکي ٿي تہ سنڌ طاس واري 
مماهدي مطابق منگلا ڊيم منجهان ب پنجاب کي فتط پنهنجي وڃايل پاڻي جيترو 
حق حاصل آهي ۽ باقي پاڻي سنڌ کي ڏيڻو آهي. 

پوءِ اهڙي صمورتحال ۾ر کين اهو حق ڪئان ٿو حاصصل ٿگي جو هَ؛ مختلف 
جاين تي ايترا سارا ڊيمر ۾ بثريج کي ٺاهيا اٿڻن؟ جيڪي هيٺين طرح آهن: 

(۱) تربیلا وير (؟) بنگلاڊيم )٣(‏ راول ير )٣(‏ چشن. ڊير(ه) 
چشم, پئريج (1) چشع - جهلمر لهڪ واه, (۱) تؤنسا بئريج (4 )تؤنسا - 
پنجنند لنڪ واھ, (4) چشم رائٽ بينڪ. ڪينال (>.۱ )نئين اسڪيم تحخت ڪالا 
باغ وٽ سنڌو درياه تي ڪالا باغ ڊيمر. 

پهٽل خبرن مطابق, آنڊ سر 'بیسن ائڊ وائيزري بورڊ “ تربيلا ڊيمر" جي 
اسڪير جڏهن عامي بئنڪ ڏي منظوري لاءِ موڪلي هٿي تر عاڂي بئنڪ انهيءَ جي 
اجازت نم ڏني هئي. ڇو تم هنن کي يتين هو تہ ڀارت جي ٽن ندين. ستلج, راوي ۾ 
بياس جو پاڻي جيڪو پاڪستان کان ڇڏايو ويو آهي. تنهن کان گهڻو وڌيڪ پاڻي, ِ 
ٻين منظور ٿيل رٿائن وسيلي ميسر ٿي ويندو تنهن ڪري هن رٿا جي ضرورت ڪانہ 
آهي. پر ڪجھ. وقت: کانوءِ وري ”مخربي پاڪ متان واپڊا” ٻيهر اها رٿ منظوري 
لاءِ موڪلي. جنهن ۾ر چيو ويو هو ت, ”انهيءَ رثا سان سنڌ جي خاص ضرورتن لاءِ 
پاڻيَ جي پورائي ڪئي ويندي” انهن ڳالهين کي نظر پر رکندي عالي بئنڪ انهي رٿا 
جي منظوري سال ۱4٣‏ پر ڏئي ڇڏي. انهيءَ رٿا منظور ٿيڻ کان اڳ جيڪي رون 
رٿيون ويون هيون. سنڌ جي ماڻهن انهن کي سنڌ جي مفادن ۾ ۱4٣0‏ واري ٺا جي 
خلاف ورزيَ سمجهندي. زوردار پڪارون شروع ڪري ڏنيون. ون يونٽ جي 
ڪري سنڌ. جو تشخص ت, اڳيئي ختمر ٿيل هو پر انهيءَ هڪ. هٽيءَ جي آڌار تي سنڌ 
جي زراعت کي ٻہ تباه. ڪرڻ جا منصوبا سٽيا ٻئي ويا. تن, پٽاندڙ هيءَ اٽڪل رٿ 
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هڪ ڪاميٽي بنائي ويئي جيڪا باڻيءَ جي ورج لاءِ ه٣۱4‏ واري سنڌ, پنجاب 
ائگريمينٽ مطابق سفارشون مرتب ڪري, جنهن جو ناٺو ”اڂتر حسين ڪاميٽي” 
تجويز ڪيو ويو. جنهن سنڌ ۾ ٻين صوبن مان ڪوب عيوضي ن کنيو تہ جيگن 
پنهنجي من ماني ڪري سهگجي بر ماڻهن جي احتجاج تي ٻہ ميمبر سنڌ مان کنيا 
ويا ۽ هڪ ميمبر سرحد مان کنيو ويو. انهيءَ ڪاميٽي مر ڪل ميمبرن جو تعداد 
پندرهن هو جنهن پر ٻارهن پنجاب جا هئا. جيڪي پنهنجي اڪثريت جي بل بوتي تي 
ڪارروائي کي هلائيندا رهيا ء ٻين ميمبرن جي اعتراضن کي نظر انداز ڪندا رهيا. 
پر اتفاق اهو ٿيو جو سنڌ جي ماڻهن ون يونٽ جي خلاف جدوجهد ڪري انهيءَ جي 
ٽوڙڻ لاءِ 4؟ نومبر ۱44 تي آرڊر پاس ڪرائي ورتو. 

انهيءَ ڪري اآڂتر حسين ڪاميٽي کي اچي فڪر لاحق ٿيو تم سندن هڪ 
هٽي اجهو ٿي ڊهي ناس کي تنهن تن هتن انهيءَ خیال کان تڪڙ ڪري 
ڪارروائي مڪمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ت جيئن پنهنجين حر ڪتن کي ون يونٽ 
ٽوڙڻ واري ايڪٽ جي لاڳگو ٿيڻ کان اڳ پاس ڪرائي وٺن. تنهن ڪري هنن اها 
رپورٽ پنهنجي مرضي مطابق مڪمل ڪري سنڌ جي عيوضين جي صحيحن ڪرڻ 
کان بغير ئي مٿي موڪلي ڇڏي. پر انهن جي سازش کي عملي جامي پائڻ جو موقعو 
نصيب ڪون نيو ۽ ون يون ٽوڙيو ويو ۽ پهرين جولاءِ .۱4 کان اڳوڻا صوبا 
بحال ٿيا ۾ عوامر جي اعتراضن کي سامهون رکي سرڪار انهيءَ ڪاميٽيءَ جي فيصلي 
کي رد ڪري ڇڏيو ۱0 آڪٽوبر +۱4 تي جسٽس فضل اڪبر جي سربراهيءَ هيٺ 
هڪ ٻي ڪميٽي جوڙي ويئي ۽ سندس ڪرم لاءِ دائرو مقرر ڪيو ويو جنهن جو 
ذڪر اڳتي ڪنداسين. پڻ انهيءَ ڪميٽيءَ جي سفارشن کي بہ سنڌ جي عموضيءَ 
شير محمد بلوچ غير منصافاڻو ڪوٺي ڪاميٽيءَ تان استعفا ڏيئي ڇڏي. 

انهيءَ کانبوءِ وري مرحوم ڀني جي دور پر مارچ "۱ تي هڪ ڪاميٽي 
جوڙي ويکي جنهن جو سربراه چيف جستس آف پاڪستان مسٽر انورالحق کي 
مقرر ڪيو ويو ۾ هر صوبي جي هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس کي ميیمبر طور 
ڪميٽيءَ ۾ر کنيو ويو. اها اڄ تائين ڪوبہ فيصلو نر ڏئي سگهي آهي ۾ هن وقت پاڻي 
جي صورتحال سڀني جي سامهون آهي. زراعت تہ ڇڏيو ماڻهن جي پيگڻ لاءِ پاڻي نہ 
آهي گولاڙچي جي خبر آهي ت پنجبن رپكي مٽ پاڻيءَ جو ملي رهيو آهي. شايد اهو 
وقت پري ڪونهي جو سنڌ اندر بہ آفريڪا واريون حالتون پيدا ٿين ۾ سنڌ جا 
ماڻهو بہ پيلا. بيلا چهرا کڻي هٿن پر وٽا جهليو قطارون بڻائي ٽي وي جو سينگار 
بُجن. ماضيءَ ۾ر جڏهن سن لاءِ سنڌو نديءَ تي ايترا حق تسليمر ڪيا ويا هئا ۽ 
۱4٣‏ ۾ر پنجاب سرڪار ب انهن حقن کي تسليم ڪيو هو ت, پوءِ آخر انهن حقن 
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کي ڪهڙي قانون پٽاندڙ غصب ڪيو پيو وڃي؟ جڏهن ت,ہ مٿي بيان ڪيل ”راٿو 
ڪميشٹن“ اهو فيصلو ڏيئي ڇڪي آهي تہ ” جتي بہ ڌر ين جي درميان ڪو معاهدو يا 
ايگريمينٽ آ آهي. تہ ات ڪرڻ لاءِ ”پرمئئتٽ 
ڪورٽ آف انٽرنيشنل جسٽس جو ذريعو موجود ڪري ٿي” 

آئو ڪميشن هيءُ بہ فيصلو ڏٺو هو تہ ”اها ڳكائهہ ظاهر آهي تہ. 
ٽا لڪ 0 ڪت اه تا 
ويجهي ماضي ۾ر٬‏ قبول ڪيل اصولن جي عين مطابق آهي. تنهن موجب ڪنهن ب مهڙ 
واري پرڳڻي کي ڪو بہ حق ن آهي تہ نديءَ جي پاڻي سان جيئن وڻيس تين هلت 
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انهن فيصلن کي سامهون رکندي :ان هي؛ چوڻ پر پاڻ کي حق بجانب 
سمجهون نا تہ پنجاب سرڪار نہ رڳو ه٣۱4‏ واري ٺا جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي. 
بلڪ بين الاقوامي ڏوه جي ڏوهاري پڻ بڻي آهي پر اڃا بہ جيڪذ هن هيئن چئجي تہ 
اسلامي نقط, نظر کي ب هن پائمال ڪيو آهي ڇو تہ حديث شُريف پر ايندو آهي تہ 
”انیاڻ گام, باھم ۽ پاڻيءَ مر هڪ جيترا حقدار آهن” 
تنهن ڪري پنجاب سرڪار مٿي جيڪي ب ڊير ۽ بگريج سنڌ جي اجازت 
کانسواءِ جوڙيا آهن اهي سڀ غير قانوني ۾ غيراسلامي آهن ۽ اهي بيجا دخل اندازي 
پر اچيو وڃن نا تنهن ڪري انهن سمورن کي رد ڪيو وڃي. باڻي رڳو اهو ظاهر 
ڪرڻ تہ سنڌ جي پاڻيءَ پر لاٽ رڳو ” جهلر لنڪ ڪينال“ جي ڪري ٿي آهي تنهن 
ڪري رڳو ان کي بند ڪيو وڃي. اها سسنڌ جي حق تلفين تي چنئر پوشي چگبي ۾ 
اها ب هڪ اٽڪل آهي ت, جيئن باقي ڊيمن ۾ بکريجن تان توجه هٽائي وڃي ت, اهي 
جيكن آهن تيئن قائر ۽ دائمر رهن ۾ انهن کي قانوني جواز ملي وڃي. سنڌ جي پاڻي 
9000900 حل اهوئي آهي تہ انهن غير قانوئي دحا ل اندازين کي خشمر 
ڪيو وڃي. باڻي ان کان ڪنهڻ بر گهٿ ڳالهر تي سنڌ جي مسئلي جو حل ممڪن 
ئي ڪون آهي. نڪو سنڌ جا ماڻهو ٻئي ڪنهن ال تي مطمكن ٿيندا. 
سنڌ واسبو سين لاءِ هيءَ ڳاله سمجه کان نَ ٻاهر ر آهي تہ آخر پاڻيءَ جي قدرتي 
اڻاٺ جو اثر بہ رڳو سنڌ تي پيو آهي جڏ هن تہ پنجاب ۾ سرحد جي درياهن ۾ر پاڻي 
موجود آهي. اتان جي ماڻهن طرفان ڪابہ شڪايت سامهون ڪان آئي آهي. يا وري 
ائبن چئجي تہ ڊيمن پر گڏ ڪيل پاڻي بہ رڳو انهن کي ڏنو ٻيو وڃي. جڏهن ڊيمر 
ڀريل آهن ت, پوءِ سنڌ لاءِ پاڻي ڇو نہ ٿو ڇڏيو وڃي. تنهن جي معمنيٰ تہ سنڌ جي 
پاڻيءَ تي بنايل ڊيمن ۾ر بہ سنڌ جو حصو ن آهي. اهو ڪٿان جو انصاف آهي؟ ۽ 


ڪالابا غ ڊيمر 12 





ڪٿان جي اسلامي برادري آهي جنهن جون اڄ وڏيون, وڏيون دعوائون ڪيون پيون 
رڃن ۽ ٻين کي متعصب. ملڪ دشمن. قومر پرست, اسلاهر دشمن سڏيو پيو وڃي. 
انصساف بسند اڄ َو هيءَ اكاليہ, بذري يٺ تي چڪي ڪا 
عصيبت پرست, اسلام دشمن ڪير اهو.؟ 

تنهن ڪري اسان هيءَ گهر ڪرڻ پر حق بجانب آهيون ت, اهي ناانصافيون 
ختمر ڪيون وڃن جن جا اڳ پر بہ ڏاڍا اگرا نتيجا نڪري چڪا آهن ۾ هيگنر بہ 
نڪري سگهن ٿا. اسان انصاف ۽ اسلام جي علمبردارن کي اپيل ٿا ڪيون تم هو 
اڳتي وڌن ۽ سنڌ سان ڻيندڙ زيادتي جي خلاف حق جو آواز انارين. وقت جي 
حاڪمن کان گهر ڪن ت, موجودء حالتن ۾ سنڌ جو لکين ايڪڙن تي ٿيندڙ فصل 
تباہ ٿي چڪو آهي (جنهن جو تفصيل اڄ ڪاله جي اخبارن مر شايع ٿي رهيو آهي) 
جنهن جا اثر سنڌ ۾ر ڏڪر جي بدترين شڪل ۾ر ظاهر ٿيندا. تنهن ڪري سمصوري 
سنڌ کي آفت زده علائقو قرار ڏنو وڃي ۽ اتي هنگامي حالتن وارا اپاءَ ورتا وڃن 

سنڌ پر پاڻي جي کو راري مسكلي تي بہ چس جهلمر لنڪ ڪئنال وارو 
مسئلو هشرادو اٿاريل آهي. تہ جيان ماڻهن جي توجه. سنڌو نديءَ مٿان بشايل 
ڪيترن ٿي ٻين ڊيمن ۾ بئراجن تان هٽاٿي انهن کي قانوني حيثيت ڏياري وڃي. ۽ 
منگلا ڊڀمر تي بہ رڳو پنجاب جي حق کي تسليم ڪيیو وڃي. پوءِ وري رهندو 
واويلا ڪري پنهنجي ڏاڍ مڙسيءَ جي زور تي چشمہ جهلمر لنڪ ڪئنال جي واسطي 
سان سنڌو نديءَ جي پاڻي تي بہ پنهنجو حق ڄاڻايو وڃي. 

”جهلم ڪگنال” ڇا بند ٿي۔ ڄڻ قيامت اچي ويئي. زور دار ٻائيتال مڄايو 
ويو تہ انهيءَ جي بند ٿيڻ جي ڪري, ڄڻ تم سمورو پنجاب ريكستان بڻجي ويندو. 
حالائڪہ اهو ڪئنال ڪو سڄي پنجاب کي سيراب نن ڪراٿيندو آهي. بلڪ, پنجاب 
جي هڪ محدود حصي مان هن جو گذر ٿيندو آهي. باقي پوري پنجاب لاءِ تن گهڻائي 
ڊڀر ۽ ڪئنالون آهن جيڪِي پنجاب جي پنهنجن درياهن کان لاوه آهن ۽ ٽيوب 
ويلن جو ڄار الڳ آهي جنهن جو ذڪر پنهنجي جاءِ تي هيٺ ايندو. جڏ هن تم سنڌ 
جي حالت هيءَ آهي جو هتان جي زراعت جو سمورو دارو مدار سنڌو نديءَ تي آهي 
۾ ان پر تاريڂي کگوٽ ڪري سنڌ جي سمورن بئراجن مان نڪرندڙ مختلف ڪكنال 
مڪمل طرح بند پيا آهن. باقي کٻي پاسي وارن 3 ان 
مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ت, سنڌ لاءِ ڪيترو مشسڪل وقت اچي چڪو آهي 
جنهن ڪري اسانجون سرسبز ۾ من کي موهيندڙ. ٻنيون اڄ ويران آهن . 

انهيءَ صورتحال جو جائزو, سنڌ اسيمبليءَ جو اسپيڪر حسين هارون 
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پنهنجين اکين سان وٺي چڪو آھي. جنهن انهيءَ تباهہ ڪنڊز بمالن کي کي هي 
مطالبو ڪيو آهي تم سنڌ کي آفت سٽيل علاٿقو قرار ڏنو وڃي۔ 

اهڙي حالت هوندي بہ وڏي ڀا کي ڪهل ڪانہ آئي ۽ اٽلند و هن هيءُ 
چتا؛ ڏنو تہ جيڪڏهن جهلم لنڪ ڪَئنا لت کولي ويئي تہ سندن سمورا ميمبر 
استمفاٿون ڏيندا. جڏهن سنڌين طرفان هي مطالبو ڪيو ويو ت سنڌ کي اهڙي 
خطرناڪ تباهيءَ کان بچائڻ لاءِ انساني همدردي جي بنياد تي ذخيري ڪيل پاڻيءَ 
منجهان ڪجه حصو ڏنو وڃي. جيڪو سنڌ جو حق ب آهي. جڏهن ت, منگلا ڊيمر 
منجهہ پاڻيءَ جو ذڎڂيرو ضرورتن کان .؟ سيڪڙو واڌو بہ آهي. اڻ کي هنگامي 
حالتن ۾ر سنڌ کي ڏيئي کيس مڪمل تباهيءَ کان بڄايو وڃي. مگر افسوس ان جو 
جواب مليو تم. اسان کي ربيم لاءِ پاڻي کٻي. جيڪڏهن اهو اوهانکي ڏيئي ڇڏيون تم 
پوءِ اسان ربيع ڪيئن پو کي سگهنداسون. حالانڪ, سنڌ کي خريف لاءِ پاڻي ڪون, 
آهي. هوڏي وري ربيع جون تياريون آهين. جڏهن ت,ہ اهڙوٿي ذخيرو جولاءِ مهيني کان 
پوءِ ڪري سگهجي ٿو ۽ عامم طرح ائين ئي ڪيو ويندو آهي. 

حقيقت پر انهيءَ ناڪار ۽ هٺ ڌرميءَ جي پٺيان هڪ وڏو مقصد آهي 
جيڪو لڪائڻ جي باوجود ب لڪي ن سگهيو آهي انهيءَ جو اظهار هنن لفظن هر ٿيو 
آهي جيڪو پنجاب جي وڏي وزير جي هڪ بيان منجهان ظاهر ٿي رهيو آهي. جو 
جڏهن وڎي وزير کي. وزير اعظم هڪ گڏجاڻي پر گهرايو هئو, جنهن پر سنڌ جو 
وڏو وزير, واپڊا جو چيئرمين ۽ مرڪزي سيڪريٽري پڻ موجود ها ۽ کيس جڏ هن 
ڏه سال اڳ ٿيل هڪ سماهدو ڏيکاريو ويو, جنهن پر چيو ويو هئو ت., سنڌو 
درياهہ جو ,پاڻي پنجاب کي. سنڌ جي وڏي وزير جي اجازت کان سواءِ نٿو ملي 
سگهي ان وقت سندس مٿان هيءَ ب زور وڌو ويو هو تہ. سنڌ کي سندس حق 
مطابق منگلا ڊير منجهان پاڻيءَ ڏنو وڃي. ان وقت هن صاحب هي جواب ڏنو هو 
”منگلا تي رڳو پنجاب جو حق آهي. توهان سنڌ وء جي ڳاله ڪريو, اسان تم ان 
:مان بہ حصو ولغ چاهيون ٿا. اسان کي اهو معاهدو تبول ڪو ن آهي. اڄ اساڻ 
جيڪڏهن دٻاءَ ۾ اچي پنجاب جي نهرن ۾ر منگلا ڊير منجهان پاڻي ڇڏيو تم پوءِ 
اسان کي سنڌو نديءَ مان ڪڏهن بہ پاڻي ن ملندو. 

حقيقت پر اهو ڪئنال دائمي نہ آهي بلڪہ ان ۾ر سنڌوءَ جو واڌو پاڻي 
وهاشو آهي. پر ان ساڻ گڏ وگڏ انهيءَ ڪئنال جي حيشيت بہ رکو لنڪ واري آهي 
جيڪا سنڌوءِ جو پاڻي کڻي ”جهلم نديءَ پر پهچائي ٿي. قانوني طرح انهيءَ لنڪ 
منجهان ڪابہ آبادي ڪرڻي ئي ڪان آهي. اهڙو اظهار گذريل حڪومت جي هڪ 
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يد اخ الات 517 يڻ يڏيا ٿن يلان لي ها 
7 هد يو راي اي تن هنم .مر ماه مسحڪتو. هڻ بت 


1 
ڪر احي۔ ٿي کيو هو ۽ ان مر ان جو ذڪر هئو تم ننڪ ڪئنال 


هجي نو تہ هڪ درياه جي واڌو باتيءَ کي بکي درياه تائين پهچائجي. انين مان 
سنڌو سنئون هڪ يڪ ايراضي ب آبادي ڪرائڻئ غلط آهي.” 
حجما جهنڪر ننڪ ڪئنال ب انهيءَ ڪارج هيٺ ٺاهي ويٺئي هئي 
(حالانئڪ ! ن جي نُڀڻ وت ب سنڌ واسين سخت احٿجاج ڪيو هكو, پر اندذن آڏو 
روئڻ اگين جو زيان) تہ سند وء جي واڌو ياٿيءَ کي انهيءَ لنڪ جي ذريعي جهلمر 
نديءَ مر وهايو وڃي, تان تہ ينجاب پر وڃايل 0 20140 انهيءَ 
لا 900 ي سگهجي. اها ان ڪري نہ ٺاهي ويئي هڻي تہ. سنڌو 
نديءَ جي عامر وھڪري منجها ن هن کي بائي مهيا ڪيو ويندو. جنهن تي رکو سنڌ 
جو حق آهي. 
هن وقت اهو بہ چوڻ غلط ٿيندو تہ ڪو انهي لنڪ منجهان ٣‏ ملين ايڪڙ 
ايراضي آبادي ڪرائي ٻيئي وڃي جيڪا متانر پ6 .ڪنان ڪيو بر 
ويو آهي تہ پوءِ اهو سراسري طرح غير قانوني عمل آهي. انهيءَ ڪري ٿي ان کي 
ڪئين دفعا بند ڪيو ويو آهي اخباري خبرن جي مطابق اها نهر پنهنجي ڄمار پر هن 
وقت نائين ينجاهم ه دفعا بند ئي چڪي آهي. (جنگ ڪراچي تاريخ ٣‏ جون ۱*40۽) 
اسان جي معلومات مطابق انهيءَ ڪئنال تي اڳ پر تم ڪڏهن بہ اهاڙي 
واويلا ڪان ڪئي ويئي هئي پوءِ هاڻي ڪهڙي ڪارڻ اهڙو ٻائيتال ٻاريو ويو آهي؟ 
ان جي ڪارثن متعلو ڪجه تہ مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون پر جيڪڏ هن 


ڌاريحم 9 نهر ويج اهڙين حر ڪن ڃو ساو نه أيشى ۾. مدن جو ڪ<ٰہ 
ي 7 ٌّ ٿ 


ذڪر پوٿئتي 0909 اڳئين صورتحال کي واضح 
ڪرڻ گهرون ٿا ٿم چيئن تاريخ پر ڪيل ڪلاورن تان بہ پردو هٿي ۽ اهڙين سٽاٿن 
جي ضلملي تن .اڪ جي حالان ان املائي سگهجي: 

سنڌ جي هڪ ماهر آبپاشي (شير محمد بلوچ, جيڪو سنڌ جي آبپاشيءَ 
جو سيڪريٽري هجڻ سان گڏوگڏ اوله پاڪستان جو بہ آبپاشيءَ جو سيڪريٽري 
رهي چڪو آهي) جي ٻڌايل انگن اکرن مان معلوم ٿئي ٿو تم جڏهن گڏيل هند ستان 
جو ورهاڱو ڪيو ويو ۽ ان ۾ر پنجاب جا ٽي درياه يعني راوي, ستلج ۽ بياس پنجاب 
ز نآ لي ڪه ڻا يا .هن مه انان سراڪان 
ڏٺو ت هاڻي ٽنهي درياهن جي کسجڻ جي ڪري جيڪو ٿورو گهڻو نقصان ٿيو آهي. 
انجو فائدو وٺي. سنڌو درياه تي بہ پنهنجو حق ڄاڻائجي. پوءِ پنجاب سرڪار انهيءَ 
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ستاءَ ذريمي اٽڪلن ۾ر شروع ٿي ويئي تہ ڪهڙي نموني سنڌوءَ جي پاڻي کي 

پنجاب جي ٿيل نقصان معلوم ڪرڻ ۽ ٻين صوبن کي نيل نقصان جي ڄاڻ 
رکڻ لاءِ پاڪستان جي سرحدن وٽ ستلج نديءَ تي ” سليمانڪي بئريج” ۽ راوي 
نديءَ تي ” جسرپل” وٽ سؤ ساٺن کان لڳل ماپ جي كزن منجهان معلومات ڪجي 
ٿي تم مين ٻنهي جاين وٽ پاڻيءَ جو جيڪو وهڪرو پاڪستان پهچندو هئو ان جا 
سؤ سالن جا انگ اکر موجود آهن. جنهن مان هيءَ ڳالهہ پٽ پڌري آهي تم, انهن 
ٻنهي جاين وٽ پاڻيءَ جو سراسري وهڪرو هر سال ٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ رهيو آهي. ۽ 
انهن ”٣”‏ ملين ايڪڙ فوٽن منجهان سؤ سالن کان وٺي پنجند وٽ ٻہ ملين ايڪڙ 
فوٽ پاڻي سدائين سنڌو نديءَ ۾ر وهندو رهيو آهي. انهيءَ مان ظاهر نکي ٿو تہ 
جيڪڏ هن انهن ٽنهي درياهن جي کسجڻ ڪري پنجاب جو جيڪڏ هن نقصان ٿيو ببہ 
آهي تم اهو هڪ ملين فوٽ پاڻيءَ جو ٿيو آهي. ان جو اثر سنڌ تي وڌيڪ پيو آهي 
جو هن جو تم ٻہ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي کسجي ويو. 

پوءِ جڏهن پنجاب کي انهن درياهن منجهان, هڪ ملين ايڪڙ فوٽ ئي 
پاڻي ملندو هئو ت پوءِ وڌيڪ پاڻي ڪيڏانهن ويو؟ پنجاب ان صورتحال جو فائدو 
هيکن ورتو جو هن ڏنڊي جي زور تي سنڌ جي اجازت کان سواءِ بي - آر- ڊي - 
لنڪ زوري ٺهرائي ورتي جنهن جي ذريعي هن پنجن ئي درياهن منجهان ڏيڊ ملين 
ايڪڙ فوٽ پاڻي کڻي ورتو. حالانڪ سندس پاڻي رڳو هڪ ملين ايڪڙ فوٽ کسيو 
ويو هئو. جنهن مان معلوم ٿيو تت ورهاڱي کانپوءِ پنجاب کي پاڻيءَ جي ڪوٽا 
مرحوم محمد هائمر گذدر دسٽور ساز امسيصبيليءَ پر انهيءَ لنڪ جي ٺاهڻ تي 
اعتراض ورتو ۾ ان کي سنڌ, پنجاب ٺاه ۱4٣0‏ جي ڀڃڪڙي ڪوٺيو هئو. ان 
اعتراض جي جواب پر سنڌ سرڪار کي مرڪزي سرڪار ڊي او ليٽر تاريڂ ۱؟ مارچ 
۱0٣‏ ع ذريعي (چيف سيڪريٽري مسٽر فاروقي ڏانهن لکيل) ممافي ورتي ۾ يقين 
ڏياريو هئو تہ ”آئده سنڌ - پنجاب ٺاهہ جي ڪابہ ڀڃڪڙي ن ڪئي ويندي ۾ هر 
ڳاله ۾ر سنڌ کان راضپو حاصل ڪرڻ اولين فرض سمجهيو ويند و.” 

انهن حالتن کان پوءِ بہ پنجاب ماٺ نم ڪئي ۽ پنهنجي پاڻيءَ جي کسجڻ 
جون دانهون ڪندو رهيو. حقيقت ۾ر اهي دانهون رڳو سنڌ جي پاڻيءَ ڦٻائڻ لاءِ هڪ 
ڊونگ هيون نہ ڪ حقيقت. ڇو تت پنجاب تہ پنهنجي کوٽ کان ب وڌيڪ پاڻي بي 
آر بي ڊي لنڪ جي ذريعي حاصل ڪري چڪو هئو. نتيجي ۾ر انهن جون آهي 
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َ‫ اٽڪلون ڪامياب ٿيون, جو عالي بيئڪ وچ پر پيئي هڪ معاهدو ڪرايو جنهن کي 
سنڌ طاس وارو معاهدو چيو وڃي ٿو. اصل ۾ اهو زمانو ون يونٽ جو زمانو هئو ۾ 
عالٰي بکنڪ جي وفد پر سنڌ جو عيوضي ڊاڪٽتر محمد صالح قريُشي هو جنهن کئي 
هڪ سازش جي تحت واپس موڪلي پنهنجي من ماني قائمر ڪري اهو مماهدو ڪيو 
ويو هئو. 

انهن حقيقتؾ معلوہ ڪرڻ کان پوءِ هي ڳالهہ پڌري پٽ ٿي پئي آهي تہ 
ٻيا ڊيمر ۽ بئريج تہ ڇڏيو پر منگلا ڊيمر جنهن تي رڳو پنجاب جو حق سمجهيو 
وڃي ٿو, حقيقت ۾ر اهو بہ سنڌ جي پاڻيءَ ڦٻائڻ لاءِ جوڙيو ويو آهي. انهن حقيقتن 
منجهان هيءَ ڄاڻ حاصل ٿکي ٿي ت, هن وقت بہ, پنجاب پر پاڻيءَ جي کوٽ جو 
ڪوڙو ڍنڍورو گهمائي. اڳڱي. وانگيان سنڌو نديءَ تي پنهنجي واڌاو حق ثابت ڪرڻ 
لاءِ اهو ڊرامو رٿيو ويو آهي. سنڌ واسين لاءِ اها ڪا نکين ڳاله ڪاٺہ آهي. سااگي 
تاريڂ دهرائي پيئي وڃي. اڳکي بہ اهڙين لڳين سان سنڌ جو استحصال ڪيو ويو هئو, 
هاڻي بہ ڪيو ٻيو وڃي. نہ تہ ٻي صورت ۾ر جيڪڏهن کوٽ آهي بہ تہ, پنجاب وٽ 
پاڻيءَ جي کوٽ پوري ڪرڻ جا ڪيترائي ذريما آهن. انهن ذريمن ڏانهڻ . سنڌ وارا 
وقت بوقت ڌيان ڇڪرائيندا رهيا آهن. جن جو ذڪر فضل اڪبر ڪاميٽي جي شمن 
۾ر ايند و. 

تاريخ ۱0 آڪٽوبر .۱4 تي جيڪا فضل اڪبر ڪاميٽي ٺاهي ويئي هئي 
.اه يو سيو ويو يون ت هو 

(الف) سنڌو ندي ۽ انجي مددي ندين جي وهندڙ. توڙي تلائن ۾ ڪُلو 
ڪيل. ياڻيءَ جي ورچ بابت سفارشون ڪري ۽ ائين ڪرڻ پر هيٺين نقطن تي ڌيان 
ڏيئي. 

(۱) چئني صوبن کي ورچ ۾ر حصو ملي. (؟) انڊس واٽر ٽريٽيءَ جي اثرن 
تي بہ غور ڪري. يہمني سنڌ طاس واري ممعاهدي تي بہ غور ڪري.(٣)‏ زير زہين 
پاڻيءَ جي ذخيرن کي نظر ۾ر رکي ۽ انهن کي نهري پاڻيءَ سان سلائي ڪتٻ آڻڻ لاءِ 
تجويزون ڏئي. )٣(‏ صوبن جي زراعت. ڪارخانن ۽ شهري استعمال لاءِ پاڻيءَ جون 
شضرورتون سامهون رکي. 

انهيءَ ڪاميٽيءَ جي هڪ ميمبر شير محمد بلوچ جو هي رايو ۾ تجويز 
هئي تہ ”ننڊي کنڊ جي ورهاڱي جي ڪري جيڪو پاڻيءَ جو مسكلو پيدا ٿيو هو ۾ ان 
جي ڪري سنڌ طاس وارو ٺاهہ عمل پر آيو, جنهن پر چيو ويو هو تہ ”پاڪستان 
کي هيء اختيار رهندو تم هو مختلف طريقن سان پنهنجي کوٽ کي پورو ڪري.” 
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انهي جو معللب اهو آهي تم پاڪستان لاءِ جيڪا پاڻيءَ جي کوٽ ٿي انجي 
مقدار کي. سغربي درياهن يا وري ٻين معقول طريقن سان پورو.ڪيو وڃي. 

انجو مطاب اِهو ڪون هگو ت. ڪنهن ٻ بئراج يا واهم پر وهندڙ پاڻيءَ جي 
مقدار ۾ر ڪا تبد يلي آندي وڃي (جيئن بُنجاب سرڪار ناجاٿز نموني مختلف ڊڀم ۾ 
بئرا ج ٺاهي پاڻي جي مقدار ۾ر تمد یلي آئي ڇڏي آهي) آهي جائز ۽ ممقول طريتا هئا 
ٽيوب ويل ۽ ڊيم ٺاهڻ. 

ٽيوب ويل اسڪيمر جو تفصيل هن زيت آهي: ڇ 

ٽيوب ويل پاڻيءَ جي ذخيري پئدا ڪرڻ لاءِ اتي ڪامياب ٿيندا جتي پاڻي 
مٺو هوندو. هاڻي سوال پيدا ٽگي ٿو تہ پنجاب ۾ر مٺئي پاڻيءَ جو ڪيترو ذخيرو آهي؟ 
۾ ساڳڱي وقت سنڌ ۾ر ڪيٽرو آهي ؟ کوڄنائن سان ائين اندازو ڪيو ويو آهيٰ ت,ہ 
پنجاب ۾ر زمين جي سطح کان .۱ فوٽ هيٺ وڃڻ سان +٬ه‏ ملين ايڪڙ فوٽ ٺو 
پاڻي ملي سگهي ٿو, جيڪڏهن +٬ث‏ فوٽ هيٺ وڃجي تم ڪل ..0؟ ملين ايڪڙ فوٽ 
ٺو پاڻي ملي سگهي ٿو. 

پنجاب هميشه اهو سوال پئي اٿاريو آهي ت ++ش فوٽ هيٺ ٽيوب ويل 
لڳائڻ ممڪن ن آهي. جيڪڏهن پنجاب جو چوڻ صحيح آهي ت پوءِ سوال پيدا ٿئي 
ٿو تم. پنجاب ڇو پنهنجي سڀني اسڪارپ جي پراجيڪٽن ۾ر هيڏو سارو وڏو خرچ 
ڪري. پنج سئو فٽ اونها ٽيوب ويل هڻايا آهن؟ جيڪڏ هن پنج سؤ فوٽن کان پاڻي 
کڻڻو ئي ڪون هئوت پوءِ ايڏي ساري <رڃ٬تي‏ اونهن ٽيوب ويلن هٹڻڻ جو پنجاب 
کي ڪو جواز ئي ڪون آهي. 

حنقيقت اٿين آهي تق, .٬ٿ‏ فوٽ گهرائي تان پاڻي کڻي سگهجي ٿو ۾ انهيءَ 
حساب سان پنجاب ۾ ..5؟ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻيءَ جو ڎخيرو موجود آهي. 

هن متدار جو اندازو هن ڳاله مان ڪري سگهجي ٿو تم پاڪستان جي 
سمورن درياهن جو پاڻي هڪ سال ۾ر +1 ۱ ملين ايڪڙ فوٽ کان وڌيڪ ڪون, آهي. 
هن مان صاف ظاهر آهي تم جيڪڏهن پنجاب کي درياهن جو پاڻي هڪ قطرو ب نہ 
ملي تڏهن بر پنجاب کي ڪا پاڻيءَ جي گهرج ڪان آهي. 

ٻئي طرف؛ ”هنٽنگ” رپورٽ موجب سنڌ جي زير زمين مٺي پاڻيءَ جو 
ذخيرو سال پر ٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ آهي. انهيءَ حساب جي آڌاري تي خيرپور 
اسڪارپ ٺاهي. ويئي. خيرپور اسڪارپ تيار ٿيڻ بعد اهو ظاهر ٿيو تم ٽن حصن 
پاڻيءَ مان ٻہ حصا پاڻي سمنڊ جي پاڻيءَ جهڙوئي ڪڙو هو. ساري سنڌ ۾ر ان 
اندازي موجب ڪمر آڻثخ جهڙي مٺي پاڻيءَ جو ذخيرو فقط هڪ ملين ايڪڙڑڙ فوٽ 
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هاڻي صورتحال اتي وڃي پهتي تم ينجاب پر مٺي پاڻي جُو زير زمين زخيرو 
..8؟ ملين ايڪڙ فوٺ آهي ۾ ان جي مقابلي ۾ر سنڌ جي زير زمين پاڻيءَ جو ذخيرو 
هڪ ملين ايڪڙ فوٽ آهي. 

جيڪڏهن پنجاب کي درياهن جي پاڻي جو هڪ قطرو بہ ن, ملي تم بہ 
هن لاءِ هاڻوڪين يت يد ۽ توڙي اليشندي واڌاري ]22'[0]0111011 ]لا 
پاڻيءَ جي ڪابم گوٽ ڪان ٿيندي. پوءِ جڏ هن پاڻي جي صورتحال اها آهي 
تہ پوءِ ڊيمن ۾ بئراجن ٺاهڻ جي ڪهڙي ضروت آهي ۽ هئي. 
سنڌ طاس واري ٺاه وقت, ننڍن صوبن کي ائين چئي بيوقوف بثايو ويو هئو 

ت.ہ. اهي اسڪيمون رڳو عالي بئنڪ کان پئسن وئڻ لاءِ بڻايون ٻيون وڃن. مگر ٿيو 
ڇا اهو سمورو دنيا جي آڏو آهي ۽ آهي سڀِ ڪمر ون يونت واري عرصي دوران 
ڪيا ويا جنهن ۾ر ڪنهن بٻ ننڍڊي صوبي جو ڪو وجود ۾ اثر ئي ڪونہ هئو. 

اخباري خبرن منجهان ڄاڻ ٿي چڪي آهي ت انهيءَ سلسلي ۾ر پنجاب هر 
تقريبا ٣‏ ٺک ٽيوب ويل ڪر ڪري رهيا آهن ۽ انهن کي اڃا ب وڌائي سگهجي ٿو. 
پر ان جي مقابلي ۾ر سنڌ پر فقط ڏه هزار ٽيوب ويل لڳل آهن, جن جو بہ زير زمين 
پاڻيءَ جي کاري هجڻ ڪري استعمال مشڪل آهي. 

انهي سموري صورتحال ٻڌائڻ کان پوءِ اسان چئي سگهون ٿا تہ پنجاب 
سرڪار جي واويلا اجائي آهي, ۽ هن جو مقصد رڳو هي آهي تہ ڪهڙي ب طريتي 
سان سنڌۇؤ درياه مان گهڻي کان گهڻو پاڻي حاصل ڪيو وڃي. ۾ سنڌؤ کي پريٺان 
ٿيو وڃي يا وري هيگن چئجي ت, بليڪ سيل ميو وڃي . حالانڪہ پنماب وٽ 
پاڻيءَ جي کوٽ کي ٻوري ڪرڻ جا تما گهٹا ذريعا آهن جن کي اسٽتعمال ڪرڻ 
سان انهيءَ جهيڙي کي آسانيءَ سان ٽاري سگهجي ٿو. 

پر پنجاب پنهنجي دٻڙ دونس ۽ اٿر رسوحخ جي زور تي چشم جهلير لنڪ 
ڪئنال لاءِ ب سنڌۇؤ منجهان پنهنجو دائمي حق ثابت ڪرائي ورتو. جو سنڌ ۾ 
پاڻيءِ جي خطرناڪ صورتحال جي باوجود ڪكنال کي 4 جون تي کوليو ويو ۾ ان 
جو سنڌ کي اطلا ع بر ڪون ڏنو ويو. جنهن تي سنڌ جي وڏي وزير دانهن ڪئي تہ 
ڪئنال کي اسان جي مشوري کان سواءِ گوليو ويو آهي. 

خبر نہ آهي تہ وزير اعظمر کي ب اطلاع ڏنو ويو يا نہ. هيءَ ڳالهم سمجهہ 
کان ٻاهر آهي ت, سنڌو نديءَ تي بڻايل غير قانوني ڪئكنال کي تہ سنڌ جي سُشوري 
کان سواءِ کولي, سنڌو ندي تي انجي قانوني حق کي تسليم ڪيو پيو وڃي. پر 
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سنڌ لاءِ وري انجي براڻي اسڪيمر يعني سيوهڻ بئراج کي بہ هن مهل تائين نظر 
انداز ڪيو پيو وڃي. انهيءَ سلسلي پر أبياشي جي وفاقي وزير سچ چيو هو ت, 
" جڏهن هيٺ پاڻي پهچند وئي ڪون * بوءِ بئراج وري ڇا جو.” 

حالانڪ سيوهڻ بئراج جي اسڪير ڪا اڄ جي اسڪيمر ڪان آهي بلڪ 
اها تم انگريزن جي زماني جي رتا آهي جنهن کي اڄ تائين نظر انداز ڪيو ويو آهي. 
انهيءَ وچ پر پنجاب ۾ ڪيترائي ڊير ۽ بکراج نهي چڪا آهن ۽ اڃا ب وڌاو 
اسڪيمون تياريءَ جي مرحلن پر آهن. 

سيوهڻ بئراج جي اسڪيمر ۱408 پر جنرل نائق ري هئي. ان کان پوءِ 
وري هڪ بين الاقوامي شهرت يافتہ انگريز صلاحڪار جماعت ب پنهنجي لوئر 
انڊس رپورٽ پر واضح طور تي مشورو ڏنو تہ ”سنڌ جي اندورني علاٿڻي کي سر 
سبز ۾ آباد ڪرڻ لاءِ سيوهڻ بئراج ٺاهڻ ضروري آهي. جنهن جو هڪ هيء ب, فائدو 
پوندو تہ ٻوڏن جي زماني پر سمنڊ ۾ر ويندڙ پاڻي بہ زيان ٿيڻ کان بڄي ويندو 
جيڪو وڏو قومي زيان آهي.” حقيقت ۾رسنڌ جا ماڻهو بہ ڪيٿرن سالن کان انهيءَ 
رٿا تي عمل ڪرائڻ ۽ انکي پنج سال منصوبي پر شامل ڪرائڻ لاءِ مطالبا ڪندا 
رهيا آهن. 

انصاف جي تقاضا ب اهائي آهي ت, هن سائنسي دور ۾ر سنڌ جي لکين 
ايڪڙ زمين کي برباد ٿيڻ کان بڄايو وڃي. حقيتني صورتحال هيءَ آهي تہ سکر 
بئريج منجهان نڪتل واهن جي ڊيگهہ ٻن يا ٽن سؤ سيلن کان گهٽ ڪان آهي 
جيڪو هڪ عالي مثال آهي. انهن جي انهيءَ ڊيگهہ جي ڪري اندروني علائتا يا 
پڄڙيءَ وارا علاثتا هي ڀري ان رهن ٿا. هن وقت سکر بئريج مان نڪرندڙ دادو 
:گنال جي ڊيگه ۱٣٣٣‏ ڪلوميٽر آهي, تنهن ڪري جيڪڏهن سيوهڻ تي بئريج 
ٺاهيو وڃي تہ, هڪ طرف سکر بئراج تان بار هلڪو ڪري سگهبو ۽ ٻئي طرف 
وري سيوهڻ بئريج جي پاڻي کي ٻين ڪئنالن جي مدد لاءِ ب استعمال ڪري سگهبو 
۾ دادو ڪئنال جي پڇڙي واري لکين ايڪڙ ايراضي کي بہ سيراب ڪري سرسبيز 
بڻائي سگهجي ٿو. سيوهڻ بكريج جو هڪ وڏو فائدو هي؛ بہ ٿي سگهي ٿو تم بئراج 
جو پاڻي آبڪلاڻيءَ جا پنج مهينا وهڻ کان پوءِ جڏهن ختمر ٿي وڃي تڏهن وري 
انهيءَ ئي بکريج منهجان ڀريل منڇر ڍنڊ جي پاڻي سان چشعمم وانگر گڏ ڪيل پاڻيءَ 
کي ربيع جي موسمر پر بہ استعمال ڪري سگهبو ۽ انهيءَ گڏ ڪيل پاڻي منجهان لاڙ 
کي بہ ربيع جو پاڻي آسانيءَ سان مهيا ڪري سگهبو. پر اهي بہ سمورا خيالي پلاءُ 
آهن. ڇو ت, جيڪڏ هن مٿي پنجاب پر ناجاگز دخل اندازين جي اها صورتحال رهي ت,ہ 
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پوءِ سيوهڻ بئراج تہ ڇڏيو پر سکر, گڊو ۾ ڪوٽڙي بئراج جو ب الله حافظ آهي. 

هن سال جيڪا پاڻي جي اڻاٺ ٿي آهي ۽ ان ۾ پنجاب سرڪار جو جيڪو 
رويو سامهون آيو آهي. اهڙي حالت پر جيڪڏهن اسان رڳو اخباري بَيانن تائين 
ڪثايت ڪري ويٺاسون ت پوءِ,. سموري سنڌ چند سالن ۾ر ريسگتان بڻجي ويندي 
۽ سنڌي ماروئڙا بوند پاڻي لاءِ ٻاڪارون ڪندا وتندا. تنهن ڪري هن وقت سنڌ 
جي قومي مفاد جي تتاضا اها آهي ت,ہ سنڌ جي قيادت اڳيان اچي ۽ انهيءَ مسئلي جي 
نبيري لاءِ ڪي عملي اپا وٺي ۽ پنجاب سرڪار کي قوت سان جواب ڏيئي چئي 
سگهي تم, جيڪڏهن پنجاب جو وڏو وزير پنجاب منجهان سنڌ جي پاڻيءَ بند ڪرڻ 
جي ڌمڪي ڏيئي سگهي ٿو تم. اسان بہ پنجاب جي سامونڊي ڪاروبار واري اچ وڃ 
کي بند ڪري سگهونٿا ۽ جيڪڏهن پنجاب جو وڏو وزير اهڙوبيان ڏيئي ب محب 
وطن آهي ت پوءِ اسان بہ چوري ڪان ڪئي آهي. 

سنڌي ماڻهن کان اڃا گذريل.سال واري پاڻيءَ جي کوٽ وسري ناهي ان 
جي پيل اثرن منجهان ئي جان نم ڇڏائي سگهيا آهن تم وري سندس مٿان ڪالا باغ 
ڊير جي نالي ڪاريهر نانگ اچي کپ کوڙيو آهي. هي ڳالهہ سمجه کان ٻاهر آهي 
ت جڏهن ۱4٣0‏ وارو تاريخي مہاهدو موجود آهي ۾ ان کان پوءِ سنڌ طاس وار 
معاهدو ب اڃا پراڻو ڪون, ٿيو آهي تہ پوءِ آخر مرڪزي سرڪار کي هي حق ڪَئا 
ٿو پهچڄي ت هو سنڌ جي اجازت کان سواءِ سنڌو نديءَ تي ڪوب ڊير يا ٻي ڪا بہ 
هٿ چراند ڪري سگهي؟ پوءِ جڏهن وڏن کي ئي پنهنجن معاهدن ۽ ٺاهن پوري 
ڪرڻ جو خيال ناهي ۾ سندن دل ۾ر لڳي آهي ت, پوءِ ننڊن تي وري پڳ آ ڇا جو 
هر وقت پيا وڏن جي غلاميءَ مر گذاريندا. 

هيءَ تاريخي حقيقت آهي تہ پاڻي جي مسئلي جي نبيري لاءِ ايوب خاڻ جي 
زماني ۾ يعني ۱44 ۽ مڪ بورڊ ٺاهيو ويو هو جنهن جو نالو انڊس بيسن 
ايڊوائزري بورڊ رکيو ويو هو. اها ٻي ڳالهہ آهي ت, ان بورڊ جي ذريعي ڪهڑيون 
بدمعاشيون ڪيو ويون انهن جو ڪجھ تفصيل ت, آءٌ پوٿتي ڏيئي چڪو آهيان ٻيهر 
دهرائڻ جي ڪا ضسرورت ڪان آهي. ھن وقت رڳو هي ٻڌائشو آهي ت ٫‏ ان بورڊ 
تربیلا ڊيم جي منظوريءَ لاءِ عالي بئنڪ ٺان له وچڙ ڪئي هئي پر عالي بئنڪ 
انهيءَ اسڪيمر کي رد ڪري ڇڏ يو هئو, پر ٻيهر منظوري: لاءِ عالهٰي بئنڪ کي ٻڌايو 
ويو هئو ت انهيءَ ڊيمر منجهان سنڌ جي ضرورتن جو خيال رکيو ويندو. نيٺ ان 
صورتحال کي ڏسي عالي بئنڪ ان اسڪير جي منظوري ڏئي هئي پر ان ڊيم سان 
سنڌ گي جيڪو فائد و پهٽو اهوڊ, دنيا ڏسي چڪي آهي ۽ اڃان بہ ڏسندي. 
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هن وقت ب ساڳڱي صورتحال آهي. چيو ٿو وڃي ت ڪاباغ ڊيم منجهان 
سنڌ کي فائدو رسندو. بجليءَ جي پيداوار وڌندي. 

ڪا اخ 
سرڪار کي ايترو اونو آهي ت پوءِ سنڌ جي پراڻي اسڪيمر جيڪا سئو سال پراڻي. ُ 
آهي انتي ڇو نو عمل ڪيو وڃي يعني سيوهڻ بکراج جنهن جي سنڌ کي سخت 
گهرج آهي جنهن سان هڪ ت پاڻي ضايع ٿيڻ کان بچي ويندو جيڪو اجايو عربي 
سمنڊ ۾ر وڃي يو پوي ۽ ٻيو تم سنڌ جي لکين ايڪڙ زمين آباديءَ جي لائق بڅجي 
پوندي۔ 

اي رهيو بجليَ جي واڌاري جو مسئلو, سو تہ سيوهڻ ۾ر ڊير ٺاهڻ سان 
بہ حل ٿي ويند و. 

باقي ايتري پراڻي اسڪيمر کي ڇڏي (جنهن جي انگريزن جا مشهور ماهر 
بہ سڂت ضروت محسوس ڪري چڪا هئا) ٻيون نيون اسڪيمون بڻائڻ, جن تي 
ڪيترن ماڻهن کي سڂت اعتراض آهي. ڪٿان جو انصاف چئبو. 

باقي انهن اسڪيمن تي ايترين مخالفتن جي باوجود بہ زور ڏيڻ سان ت ِ 
.اي ان ڪي خاص مقصد ۽ ارادا آهن جنكي پوري 
ڪرڻ لاءِ ان ڊير جو ٺلهڻ ضروري سمجهيو ٿو وڃي. 


(ماهوار الصادق ڪراچي ه۱44) 


اپريل مئي. جون ۽ ڊسمبر . 


وڏا ڊئم. تني ناڪابيءَ ڃٳ نبوت 


ڊيم ۾ مسسكلا هميشه گڏوگڏ رهيا آهن انهن مان ڪجه, جو واسطو 
ٽيڪنالاجي سان آهي تم ڪن جو ڳانڍاپو ڊيم ٺاهڻ دوران بي ڌياني سان آهي. 
بهرحال مسگلا ڊيمر جي تعميراتي عمل پر رڪاوٽ وجهن ٿا ۾ منصوبي جي موٽر ٿيڻ 
کي پڻ روڪن ٿا. ان کان سواءِ ڊيمر سان لاڳاپيل اقتصاديات تي پڻ برو اثر وجهن 
ٿا. ڊير ان ڪري ناڪام ٿين ٿا جو انهن جي فائدي جي ڪٽ انهيءَ منصوبي ٺاهڻ 
وقت هنيا وڃن ٿا. انجنيئر ۾ سياستداڻ ڊيمڻ جي افاديت بابٿ بياڻ بنا ڪنهن فتي 
ڄاڻ ۾ انگ اکرن جهڙوڪ ڊير واري هنڌ جي جيالاجي جي خبرچار, مختلف موسمن 
پر پاڻي جي مقدار جي ڄاڻ ۾ ندي جي پاڻ سان آڻيندڙ لٽ جو مقدار وغيره کانسواءِ 
ڏيندا آهن. ڪڏهن ڪڏهن ت اٿين ببہ ٿيندو آهي جو انگ اگر گڏ ڪرڻ وقت 
منصوبي جي ناڪام ٿيڻ وارن انگ اکرن ۽ شاهدين کي لڪايو ويندو آهي يا صرف 
منصوبي جي فائدي وارن انگ اکرن جي تشريح ڪئي ويندي آهي. ورلڊ بينڪ جي 
سوشولاچسٽ مائيڪل سيرينيا ڊير ٺهڻ واري هنڌ کان ماڻهن کي لڏائڻ ٻئي هنڌ 
واري صورتحال تي ڳالهائيندي چيو تہ ڊيمر جي صنعت ڊيمن جي تعمير مان پئسا 
ڪمائي ٿي پر عامر طرح ڪاب ڪمپني انهنجي ناڪامي جي قيمت ادا نہ ٿي ڪري. 
اهو پڻ ڏٺو ويو آهي تہ ڊيمن جي صنعت انهن ڳالهين کان بي نياز آهي تم سندن 
منصوبہ فني ۽ اقتصادي طرح ڪيترا مضبوط آهن. 

ڊيم ۽ جيالاجي: 

هڪ جيالاچسٽ جي نظر پر اها جڳه هڪ ڊٿم ٺاهڻ لاءِ غير مناسب هُٿي. 
خبر نہ آهي تہ اسان جي ڪامورن جي عام فهمر کي ڇا ٿي ويو آهي). 

(مونٽشينا يونيورسٽيءَ جي رابرٽ ڪري جا ٽيٽون ڊٿمر #؟٣۱ع‏ بابت 
خيال). 

هر اها جڳهہ جتي ڊئر ٺهندو آهي. انهيءَ جون جيالاجيءَ سبجيڪٽ جي 
حوالي سان ڪي مخصوص خاصيتون هوند يون آهن. ان ڪري اهو لازمي هوندو آهي 
تہ ڊثمر جو تمميراتي ڪر شروع ڪرڻ کان اڳ انهيءَ جڳه, ۾ علائقي جي 
جيايلاجيڪل سروي ڪئي وڃي. انهي سروي ۾ر ڪيترائي پئسا ۾ وقت لڳي سگهي 
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ٿو. اهو سڀِ ڪُجهم ڪرڻ کانپوءِ ببہ اهو عبن ممڪن آهي ت جيالاجيڪل سروي جا 
نتيجا انهيءَ جڳه تي ڊئمر ٺاهڻ جي حق پر ن هُجن. انهي رقمر ۽ وقت جي ڂرچ کان 
بڃڻ لاءِ ڊئمر ٺاهيندڙ ڪوشش ڪري. جيالاجيڪل سروي ڪراٿگڻ بغير ئي ڊئمر جي 
تممير شروع ڪندا آهن. انهيءَ لا پرواهي جي ڪري ڪيترائي ڊئم ويهي ويا ۽ 
سندن ترن ۾ر وڏيون ڌارون ۽ روڻيون پئجي ويون. +۱4 ۾ر ورلڊ بکنڪ جي ڪرايل 
هائڊرو پاور ڊئمن جي سروي وارن ٣*‏ پراجيڪٽن ۾ر ڪون ڪون جيالاجيڪل 
مسکلو لڌو ويو. ورلڊ بکنڪ انهيءَ مطالعي کي هيٺبن لفظن تي تر ڪيو تہ 
”هائڊ رو ڊئمن پر جيالاجيڪل مسئلي جي غير موجودگيءَ واري صورتحال هڪ غير 
معمولي واقعو آهي”. 


ري ڪليمشين بيورو اڳ پر ئي باخڂبر هو تہ ٽيٽون نديءَ تي ٺهندڙ ڊئمر پر 
جيالاجيڪل مسئلا آهن, ڇو ت, اها ڳاله کين تڏهن ئي معلوم ٿي هُئي جڏهن هئن 
تجرباتي کوٽائي شنروع ڪکي. بيورو جي جيلاجسٽ کين .۱4۱ ع ۾ر اگواٽ ٻُڌايو هُو 
تم ڦوٽ جي ڪري ڊثمر مان پاڻي سمندو. پر پوءِ بب ان راءِ کي درگذر ڪيو ويو. 


جڏهن انهيءَ ڊئمر جي ٺيڪيدارن ۱4٣٣‏ ع پر بُنياد کوٽڻ شروع :ڪيا تم هئن 
ڊئم واري هنڌ جي اترئين حصي ڪجه ڏارون ڏنيون پر انهي کي نظر انداز ڪيو 
ويو ڇو تہ هو اڳي ئي پنهنجي شيڊ ول کان پوئتي هُئا. 


نوي فٽن جي اوچائي وارو ٽيٽون ڊير آڪٽومبر ۱ع پر هي راس ٿيو 
جيئن ئي بها رجي مند آئي تہ ٽيٽون نديءَ پر برف ‏ گرڻ شروع ٿي ۽ پاڻي ڊئمر ۾ر گڏ 
ٿيڻ لڳو. نديءَ پر پاڻي هڪ اندازي موجب امير جي حساب سان وڌڻ لڳو ۾ ڊئمر ۾ 
هڪ ڏينهن ۾ ٣‏ ميٽر پاڻي جي سطح بلند ٿيڻ لڳي. جون ۱٣۱4ع‏ پر ڊئمر تي ڪمرِ 
ڪندڙ عملدارن ڏٺو ت ڊئمر جي آترٿين ڀت مان پاڻي سمي رهيو هو. ‏ جون تي 
صبح جو هنن ڏٺو تہ باقاعدي هڪ گهارو پئجي چڪو هُئو, ڪجه ڪلاڪن کاڻ 
پوءِ تم صورتحال ئي ٻي هئي. ڊگمر جي اوچي ڀت ۾ هڪ وڏو شگاف پئجي چَڪو 
هيو. 

انهيءَ ٻوڏ ٣...‏ گهرن ۾ +ه٣‏ ڪاروبارن کي سڪمل مليا ميٽ ڪري 
ڇڏيو. انکانسواءِ, ڪيترا هزار هيڪٽر زرعي زمين جو مٿيون ته بلڪل تبد يل ٿي 
ويو. انهيءَ ٻوڏ اڱواٽ اطلاعن جي باوجود بہ ۱٣‏ ماڻهو ماري وڌا. انهي ٻوڏ جي 
نقصان جو تخمينو اُن وت هڪ ارب آسريڪي ڊالر لڳايو ويو هيو. انهيءَ ٻوڏ جي 
ڪري اڃان بہ وڌيڪ جائي نقصان ٿئي ها. جيڪڏهن فجر جو ئي ۱٣...‏ ماڻهن کي 
لڏايو نہ وڃي ها. 
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جرمن, سگز, آمريڪي گڏيل ڪمسپتي ايل اي اير آءِ کي خبر هئي ت.ہ 
چڪسائي '[01110 نديءَ تي ٺهندڙ ڊٿمر ۾ر اڱتي هلي مشڪلاتون ٿي سگهن ٿيون, 
ڇو ت انهيءَ هنڌ اڳ ۾ر ٿي ٻرندڙ جبل, موجود هيا ۾ شمروعات. واري مطالعي ۾ر کين 
اڻ لکا زلزلي جا جهٽڪا پڻ نظر آيا هَئا. پر پوءِ ب انهن سڀني ڳالهين کي رد ڪندي 
گوئٽيمالا جي بجلي پيدا ڪندڙ اداري آءِ اين ڊي اي کي صلاح ڏني تت هو چڪسائي 
ندي تي پوثبلوويهو واري هنڌ تي ڊئم ٺاهن. آخر فيہٻروري ۱#ع ۾ انٽر, 
آمريڪن ڊولپمينٽ بئنڪ کان .۱ ملين آمريڪي ڊالر رش ورتو ويو ۾ ڪر اڃان 
شروع ئي ٿيڻ وارو ھيو جو گوئٽيمالا ۾ر هڪ خطرناڪ زلزلو آيو. جنهن جي ڪري 
اختيارين وري ٻيهر زلزلي کي مد نظر رکي انهيءَ ڏسيل ڊئمر واري هنڌ جو سائنسي 
مطالعو ڪرايو. انهيءَ مطالعي جي نٿيجي ۾ر ڊٿمِ جي جوڙ جڪ ۽ نقشي ۾ر تبديليون 
م آند يون ويون. اُنهيءَ سڄي عرصي ۾ر ۱ مهينا لڳي ويا ۾ غير مستحڪر معيشت 
جي ڪري پراجيڪٽ جي ٽوٽل لاگت ۾ر ڏه سيڪڙو واڌ اچي چڪي هئي. سڎئي 
٣"۱4ع‏ پ۾رالن مُلڪن کان قرض ورتا ويا ۾ چڪسائي ڊثم تي ڪمر شروع ڪيو 
ويو. جرمن. سُكز ۾ آمريڪي ڪمپني ايل اي اير آءِ کي انهيءَ ڊٿمر جي انجنيئرنگ 
حصو جانچڻ لاءِ هڪ وڏي منافعي وارو حصو مليو ت, جيئن هو ڊٿمر جي فني جانج 
ڪندا رهن. 


جڏهن ڊئر تي ڪر شروع ٿيو ۽ بُنياد پوڻ شروع ٿا تم معلومر ٿيو تم ايل 
اي ايم آءِ جو ڪيل مطالعو ٻ اڻ پورو هيو ۽ هيٺ جبل پر تمامر گهڅا ڏار ۾ اڳ پر 
آيل زلزلي جي ڪري پور لڌا ويا. اهي سڀ ايترا تہ گهڅا هيا جو ڪر کي روڪي 
ڊٿمر جي وري نئين سر ڊزائئ ٺاهڻي ٻئي. انهي جو نتيجو اهو نڪتو تہ ڊئر جي ڀت 
تي "۱4 ع جي حساب ڪتاب کان ٣‏ سيڪڙو وڌيڪ خرچ آيو, ان کان وڌيڪ 
اها گالهہ ٿي تم انهڻ سڀني تبديلن جي ڪري پاور هائوس ۾ ب مکيہ تبديليون 
آڻمون پيون, جنهن جي ڪري پاور هائوس جي تيمت بہ ٻيشي ٿي ويئي. آخرڪار 
ڳڳاله وڃي اتي پهتي جو پاڻيءَ جي دٻاءِ پيدا ڪرڻ لاءِ ٣.‏ ڪلوميٽر ڊگهو چئنل بہ 
ٻيهر ٺاهڻو پيو جنهن جي ڪري ڊئم جو منصوبو ۱٣‏ مهينا وري بہ پوٿني رهجي 
ويو۔ 


بهرحال چڪسائي ڊئم جولاءِ ٣۱94ع‏ ۽ پاور پيدا ڪرڻ شروع ڪيو پر 
صرف پنجن مهينن کانپوءِ دٻاءُ لاءِ ٺاهيل چينل پر مکي خرابيءَ جي ڪري آءِ اين ڊي 
اي کي پاور پلانٽ بند ڪرڻو پيو پ انکي درست ڪرڻ لاءِ اداري جا ٣‏ سال ۾ لاش 
ملين رپيا خرچ ٿيا, اها رقمِ ورلڊ بئنڪ کان قرض طور ورتي وئي. چڪسائي پاور 


ڪالا با غ ڊير اک 


هائوس جا >1 ٽرباٿين اپريل ۱4473 تائين هٺي نہ دسا *۱ ۱4 ۽ مرايل اتي بعر آء 
ڪاٿو لڳايو هو تہ ڊگ تي .؟ ملين آمسريڪي ڊالر خرح ايندو پر ۱444ع تائين 
انهي تي 4٣٣‏ ملين آمريڪي ڊاٺر خرج اچي چڪو هيو. 

اهڙي 8٣‏ .4 ميڱاواٺ اوچايا هائڊرو پاور هائوس سان بہ اهڙئي قسير جو 
مسکلو درپيش آيو. اهو منصوبو گوٿني مالاجي دا ڌڻي حسي پر شروع ٿيو هيو. انهي 
منصوبي ۾ر ٺيڪيدارن کي جبل جي پرسان تعمير ڪرڻ وقٺ تمام هيٺ بنياد 
وجهشا هيا پر هنن اٿين نم ڪيو. جڏهن پاڻيءَ جو دٻا؛ ٽربائن دانهن ويندڙ چنل 
ڏانهن ويو تہ اهو ٽني پيو, جنهن جي نتيجي ۾ر ڀاور هائوس ڪنهن ڪر جو نم 
رهيو۔ . هڻ وقت ئي ان هر پاڻي ڀرجي ويو. . يڪ تر عصي پر انهيءَ 
کي نُهڻو هيو ان کان وڌيڪ وقت لڳي ويو ۽ قيمت جيڪا >۱ ملين آمريڪي ڊالر 
چئي ويکي هئي انهيءَ ۾ر بہ 4٣‏ سيڪڙو اضافو آيو. انهيءَ ڊيمر جو ٻيو ٽربائن تم ڄڻ 
شروع کان ھيو ئي نم٫‏ نتيجي ۾ر ڊئمر ٣/؟‏ جي حساب سان ڪر ڪري رهيو آهي. 

(ماشسيدرڊ لاچڃي/ جڍ سياسي استعمال :)11 [۱!؛ن50[)۱] 

(ڊئمر ليڪ آهي, پر مسئلو پاڻي آهي( 

(پال بئڪ, چيف ٽڪنيڪل ڊاگريڪٽر, سر 'ليگزينڊر گب ۽ پارٽئرس جا 
۱44٣‏ پر وڪٽوريا ڊئمر, سري لنڪا جي ناقس ڪارڪرد ئي: تي بحث ڪندي چيل 
لنظد) 

جيئن ڊئمر اڏيندڙ جيالاجيءَ کي نظر انداز ڪندا آيا آهن. تيگن آهي شروع 
کاڻ پاڻي جي انگن اکرن کي بہ غور هيٺ ن, آڻندا آهن. ڇو تہ ڊئمر پر پاڻي يا سوڪ 
جو و دارو مدار قدرت تي آهي ت, انهيءَ ك ي ڀري ڇڏ ۽ ي يا انههي؛ پر واري أّڏا, ري. ڀا ٿي 
جي ماهرڻ جو اڳ ڪیيوڻ گهڻو ڪري اڳ ير ورتل انگن اگرن تي ٻڌل هونديون 
آهن. پر اهي ڪابہ ڳالهہ خاطر خواه ۾ اعتماد سان نٿا چئي سگهن. ڇو ت هڪ 
عقلي ائدازو لڳائڻ لاءِ بہ توهان کي سَو سالڻ جا انگ اکر گهرجن. ڪڏهن ڪڏهن 
+ه سال ساڳيا انگ ملي سگهن ٿا تم ڏهن سالن پر بہ تبديلي اچي سگهي ٿي. 
اٽکانسواءِ موسمي تبد يلين ۾ برساتن کي بہ نظر ۾ر رکڻو آهي. هاڻي تت گرمي پد ھِ 
بين الاقوامي واڌ جي ڪري انهن نڪتن کي ذهن پر رکڻ انتهائي ضروري آهي. 


ٴٌ 


وار ۽۾ ڏهاڙي انگ اکر هجن. پر ند ين جي وهڪري بابت ڀروسي وارا انگ اگر گڏ 
ڪرڻ هڪ مهانگو ۽ ڏکيو عمل آهي. جيڪڏهن اهڙا انگ اکر موجود نہ آهن ت پوءِ 


ڪالا باغ ڊيمر / 
ڊئمر تعمير ڪندڙن کي هڪ ڊگهي عرصي تائين انتظار ڪري هڪ ٽائيمر سيريز 
ٺاهڻي پوندي. ڪڏهن ڪڏهن اٿين بہ ٿيندو آهي ت پاڻي جا ماهر پاڻيءَ جي وهڪري 
جو اندازو برسات جي انگن اکرن مان لڳائيندا آهن. جيڪو هڪ سُٺو ۽ عامم طريقو 
آهي ٻر انهي طريقي پر بہ ڪافي پيچيد گيون آهن ڇو تہ اهي انگ اکر بہ وري ٻين 
اندازن سان واسطو رکن ٿا جيئن برسات جو پوڻ, برسات جي پاڻي جو وهي وڃڻ. 
پاڻي جو ٻاڦ ٿي وڃڻ ۽ زمبن ۾ر جذب ٿي وڃڻ وغيره. 


خاص تت وارياسي باراني علائقن تہ سالن جي ڀروسي وارا انگ اکر بہ ڪمر 
جا نہ ٿيندا آهن. جن جي بَنياد تي توهان مستقبل بابت اڳ ڪٿيون ڪري سگهو. 


”ڪو جيڪڏهن وارياسي ۽ بيابائي علاٿڻن جي صورتحال کي علام علاٿتن 
سان ڀيٽي ٿو تت انهيءَ تي صرف کل ئي اچي سگهي ٿي ڇو ت, اهو هڪ ڄچٽڪو عمل 
آهي. عام رواجي برسات جو اندازو سراسري برسات جي بنياد تي هنيو ويندو آهي. 
اهو طريقو شايد عام علاتقن لاءِ تم بهٽر هُجي پر وارياسي علاٿقن ۽ بياني پر ڳڻن 
لاءِ نا مناسب آهي. انهيءَ جي مدد سان توهان آفريڪا ۾ منصوبا بندي نٿا ڪري 
سگهو. ڪمپيوٽر جي مدد سان ٺاهيل خيالي صورتحال هڪ رٿا بندي ڪندڙ کي تہ 
مدد ڏئي سگهي ٿي پر ان سان آفريڪا جي ماحول پر منصوبا بندي نٿي ٿي سگهي“. 

ڀروسي وارن انگ اکرن جي کوٽ ڊئم ٺاهيندڙ کي ڊٿمر ٺاهڻ کان ن, ٿي 
روڪي ۾ هو چند ڏهاڪن جي انگن اکرن تي عمل ڪندي ڊئم ٺاهڻ شروع ڪندا 
آهن. هو اڪثر ڪري عمل ڪري پوءِ چڱائي جي سيد ڪندا آهن ت, اهو ڊئمر 
گهربل نتيجا ڏيندو. جڏهن هو غلطي ڪندا آهن ت, پوءِ ساليائي وهڪري کي گهڻو 
ڪري ٻُڌائيندا آهن ۽ وڏين ٻوڏن کي گهٽ ڪري ًڻاڻيندا آهن. 

ساليائي سراسري پاڻيءَ کي حد کان وڌيڪ گهڻو ڪري ٻُڌائڻ جي ڏس ۾ 
اهو ڏٺو ويو آهي تت دئمر ايترو پاور پيدا نٿا ڪن جيترو انهن مان توقع ڪئي ويندي 
آهي. +۱4 ع جي آخر پر جنرل فرانڪو جي دور ۾ر تکگس ۾ گئڊيلا ندين تي ڊٿمر 
ٺاهيو ويو. پر انهيءَ پنهنجي صلاحيت ۾ سگه جيترو پاور پيدا نم ڪيو. ٣۱44ع‏ ۾ر 
انهيءَ جي سگه, "۱ سيڪڙو ٿي رهي. 

هڪ "۱4ع ۾راٺهيل سَريوناگاسن ڊئمر ڪڏهن بہ پاڻي سان ڀرجي نہ 
سگهيو ڇو ت پاڻيءَ جي ماهرن ڊگم ٺاهڻ دوران برسات يابت جيڪو سراسريءَ 
بنیاد تي اندازو هنيیو هيو., اوتري بات نہ ي٤جي‏ سگهي. ۱44۱ع دوران اها 


ڪال“ با ڊيه ,#٬‏ 
٣/؟‏ حصو پاڻي بہ نہ هيو. اهڙي طرح تائلينڊ جا ٻہ ڀمي ڀول ۾ سري ڪٽ ڊگمر جن 
جي ٺهڻ پر ورلڊ بئنڪ مدد ڪئي هئي. انهن پر مارچ ٣۱44ع‏ دوران صرف سندن 
سگه جو ٣‏ سيڪڙو پاڻي ٿي موجود هيو.۔ 

٣۱44ع‏ پر ورلڊ بنڪ سان لاڳاپيل ٻن ماهرن اٿڊ ورڊ مکسن ۽ رابرٽ 
آايشر, جن جو واسطو بروڪنگس انسٽيٽيوٽ سان آهي٫.‏ ٻڌايو ڻ* 


اختياريءَ. انگن اکرن کي وڌائي ٻڌايو ھيو تم ڊئمر جي صلاحيت زراعت ۾ر هئي ڏيڻ 
۾ ٻين سڀني اهڙن عمل جي جانج رکي ڊگ ٺاهڻ جو اقتصادي جواز ڏنو وڃي". 


٣٣۱4ع‏ پر ڪولوراڊو نديءَ تي پاڻيءَ جي حق تي رهواسي اتر ۾ ڏکڻ ۾ 
ار ٿيو. انهيءَ ڊيم لاءِ ڪاغذ پٽ تیار ڪندڙن ٻڌايو ت نديءَ ۾ر پاڻيءَ جو 
وهڪرو سراسري طرح ۱٣.0‏ ملين ايڪڙ فوٽ آهي. (هڪ ايڪڙ فوٽ معنيٰ پاڻيءَ 


جو اهو متدار جيڪو هڪ ايڪڙ کي ريج ڪري سگهي). 

ڇ ۱407 ع پر اها ڳالهہ واضع ٿي آئي تم هن صديءَ جي ٻن ڏهاڪن ۱40٣‏ - 
٣٣۱4ع‏ تائين ڪولوراڊو نديءَ پر پاڻي سراسري طرح .۱۱ ملين ايڪڙ رهيو. پر 
پوءِ ب پاڻي جي اختياريءَ واري اداري افسوس ڪرڻ بجاءِ ڪانگريس کي وڌيڪ 
فنڊن لاءِ گذارش ڪئي. بهرحال ۱410ع تائين پاڻيءَ جي اختياريءَ وارو ادارو, 
پاڻيءَ جي انهيءَ کوٽ کي نظر انداز ڪندو رهيو ۽ پوءِ ٻڌائياٿين تم پاڻي هن وقت 
۱0 ملين ايڪڙ فوٽ آهي. اها ڳالھ هندستان جي سردار سروور ڊٿمر سان مشابهت 
رکي ٿي. جتي بہ بالا اختياري. ڊير جي متاٽر ٿيندڙن جو موقف رد ڪندي, 
سراسري ڪٿ لڳائي منصوبو ٺاهيو هيو. سردار سرور ڊگ ٺاهيندڙ .*۱ع ۾ر 
ٻڌايو تم هر ٣‏ سالن مان ٽن سالن دوران ء7 . وهي 
وڃي ٿو. +44 ۱ع ۾ر جاري ٿيل انگر اکر ٻڌائن نا تم ؟٣‏ سالن ۾ر هر چئن سالن مان 
ٽي سال ۱.؟؟ ملين ايڪڙ پاڻي هيٺ وڃي ٿو. پر تازا انگ اکر تہ ٻڌائن ٿا ت, اهو 
وهڪرو اڃان ب گهٽ آهي. 

انڊيا جي پاڻيءَ بابت مرڪزي ڪميشن اها ڳالهہ مڃي ٿي تہ نربدا ڏانهن 
پاڻيءَ جو وهڪرو ڄاڻايل وهڪري کاڻ گهٽ هيو. پر پوءِ اها ننڍو ڊئم ٺاهڻ جي 
بجاءِ انهيءَ ڊگمر ٺاهڻ جي حق ۾ر آهي. جنهن جي ڪري لکيڻ ماڻهو دربدر ٿيندا. 


ڪالا باغ ڊيمر “٣‏ 


ات َ ڊنم 


(اسين پاڻي گڏ ڪرڻ لاءِ ڊئم ٺاهيون ٿا. جن کي هلاگڻ لاءِ حقيقت پر اسين 
پنهنجو ماثريون ۾ ڪارخانا گروي رکون ٿا پر پوءِ بب اهي وقت گذرڻ سان پاڻي ۽ 
لٽ گڏ ڪندا ٿا رهن آخر ڪار انهن جو ڪردار اسان جي خوشحاليءَ پر محدود ٿي 
ٿو وڃي). 

ايڊلولکو بولڊ, دي ورجن ساٿوٿ ويسٽ, ٣٣۱4ع‏ 

هر ندي پاڻيءَ ساڻ گڏ لٽ بم پاڻ نيااڻ آڻيندي آهي. عام صورتحال ۾ر تم 
اهو لٽ پاڻيءَ سان گڏ هيٺ ماٿريءَ پر وهي ويندو آهي پر ڊئر ٺاهي جڏهن نديءَ 
جي پاڻيءَ کي روڪبو ويندو آهي لٽ ڊگ جي تري پر گڏ ٿيڻ لڳندو آهي. جنهن کي 
انگريزيءَ هر 190111 01 '(10101(0]] ([1171ٴ چئٌبو آهي. يعني ڊئمر ڪيترو لٽ پاڻ 
وٺ ڦاسائي يا روڪي ٿو۔ ڪن ڊئمن پر ت اها خاصيت +.۱ سيڪڙو هوندي آهي. 
گذريل ۱ ڏهاڪن جي تحقيق ثابت ڪيو آهي تہ ڊئم جي لاءِ لٽ سڀ کان وڌيڪ 
خرناڪآي. *” 

پروفيسر حالد محدود, جارج واشنگٽن يونيورسٽي ڊسٽرڪٽ ڪولمبيا 
واشنگٽن, ورلڊ بينڪ طرفان ڊئمن ۾ لٽ بابت هڪ مطالعمو ڪندي ۱44۱ع ۾ 
ٻڌايو تم سڄي دنيا جي ..۱,۱ ڊئمن ۾ر لٽ گڏ ٿيڻ جي صورتحال هر مُلڪ ۽ 
علائتي پر مختلف آهي پر اها گهڻو ڪري نديءَ جي پاڻيءَ ۾ موجود لٽ ۾ ڊئمر جي 
سائيز تي دارو مدار رکي ٿي. آمريڪا جا وڏا ڊٿمر لٽ جي ڪري هر سال سراسري 
طرح 2.() سيڪڙو پاڻي گڏ ڪرڻ جي صلاحيت وڃائي رهيا آهن. پئسفڪ ڊيمن 
۾ر. لٽ گڏ ٿيڻ جا انگ اکر 0.5 سيڪڙو آهن. سڀ کان وڏو مسكلو چين ۾ر آهي 
جتي هر سال 2.3 سيڪڙو جي حساب سان ڊٿمر پاڻي گڏ ڪرڻ جي سگهہ وڃائي 
”0 


انکانسواءِ لٽ مشين آپريٽرن لاءِ بہ مٿٿي جو سور آهي ڇو ت, لٽ ۾ واري 
ٽربائين جي بليڊن جي ڪارڪردگيءَ تي اثر انداز ٿي ٿکئي. جنهن جي ڪري انهن 
بليڊن جي ٿڦرن جي رفتار رڪجي ۾ گهٽجي وڃي ٿي. ٽربائين جا بليڊ, ٽربائين هلائڻ 
لاءِ ايٽرا اهم آهن, جيترا جهاز کي اڏارڻ لاءِ سندس پر. ٽرباٿين جي بليڊن جي 
مرمت تي 'گرو خرچ اچي ٿو ڇو ت, ان کي بند ڪري صفائي ڪرڻي پوي ٿي جنهن 
جي ڪري ڊئم جي مجموعي ڪارڪردگي گهٽجي ٿي. 


دنيا جي سڀڀ کان وڌيڪ لٽ واري ندي ڦڪيى 110۱ع لاندي آهي. اها 


ڪالا با غ ڊير ش/ 
اترئين مرڪزي ڃبن پر موجود آهي. انهيءَ را ٺٽ جو مقدار عام ندي. جي يٺ مر * 
ڀيرا وڌيڪ آهي. زمبن جي ماهر _تانسيندڍاڻ دنتجَل؛ جي۔. هليل ڦُڪي نديءَ لاءِجوندو 
آهي تم ”اها صابرڻ جو گهاٽو ڳار آهي”. 








| 


باون 1346 پر ڦڪيٴ#دي اير اڻي؛ اڳوٹي وي 
يونبن جي فني مد د سان تعمير ڪيو ويو. ان وقت جي ڇيني ماهرن انهيءَ ڊئمر جي 





ڪُجهہ عرصي ۾ر ڊئمر جي صلاحيت تي وڏي پکماني تي اثر انداز ٿيندو. پر سندان 
دليلن کي وزن ڏيڻ بجاءِ ڪميونسٽ سرڪار کين ”ساڄي ڌر" جو قرار ڏيندي 
خاموش ڪرائي ڇڏيو. هوڏانهن ٽن سالن جي عرصي يعني .۱4 ع ۾ر +ٿ باين ٽن 
لٽ نديءَ جي پيٽ ڀر انهيءَ ڊشمر جي رڪاوٽ جي ڪري گڏ ٿي چڪي هئي انهيَ 
ڪري نديءَ جي مهڙ وٽ اٿل اچڻ ڪري قديمر شهر زيان ٻڏڻ جو خطرو پيدا تي 
پيو, جڏهن مائوزيٽنگ کي زيان شهر جي ٻڏڻ بابت ٻڌايو ويو تہ هن چيو تہ 
جيڪڏهن ڪَجه نٿا ڪري سگهي ت ڊئمر کي بر هڻي تبا ڪري ڇڏيو. بهرحال 
٣۱43ع‏ ۾ ٣۱4ع‏ ۾ر ڊئمر جي بُنيادي جوڙ جڪ ۾ر اهڙيون تبديليون ڪيون ويون 
جو لٽ وهي وڃي. ڪجھ, عرصي کانپوءِ اها تبديلي آندي ويئي جو جولاءِ ۽ 
آڪٽومبر پر پاڻي کي نہ روڪيو وڃي ڇو ت انهيءَ وقت ڦڪي ندي ۾ ٻوڏ وا٫ي‏ 
صورتحال هوندي آهي ۾ ساڳگي وقت اها پاڻ سان تمام گهڻو لٽ پڻ آٿيندي آهي. 
بهرحال پوءِ بہ ٣‏ سيڪڙو, لٽ گڏ ٿيڻ جي ڪري ڊٿم پنهنجي صلاحيت وڃائي 
چڪو آهي. صرف .ه؟ ميگاواٽ جي ڪري. انهيءَ ڊي, ٻوڏ ذريعي دنيا جي زرخيز 
زمين جا ...۱ هيڪٽر زمين پاڻي هيٺ آندي ۾ ٣۱.,...‏ ماڻهو دربدر ٿيا. چين تم 
سينمينڪسيا جو تجربو واري ساڳي ڦڪي نديءَ تي +۱4 ع واري ڏهاڪي جي آخر 
۾رورجايو. 

٣ث‏ ميٽر اوچو ينگ سوڪسيا ڊٿم ٺاهيو تہ ويو پر تعمير مڪمل ٿيڻ کان 
اڳ پر ٿي لٽ جي ڪري انهيءَ جي پاڻي گڏ ڪرڻ جي صلاحيت ۱/٣‏ ٿي چڪي 
هئي. ۱ 4 ۱ ع تاٿين انهي جو پيٽ ٽي حصا لٽ جو شڪار ٿي چُڪو هُيو. ٣۱41ع‏ ۾ر 
تم لٽ جي ڪري ڊئمر ۾ر ٻيٽ ٺهي ڇَڪو هيو. جنهن جي ڪري هاڻي پاڻي جا ٻہ 
وهڪرا ٿي پيا آهن. 

ات ڃو سدر 


ڪنهن ب نديءَ تي ڊٿئمر جي رٽابندي ڪرڻ کان اڳ ندي جي لٽ جو مطالعو 
ڪيو وڃي. انهيءَ بابت مڪمل انگ اکر ڪڏهن ڪيا وڃن ت اها پاڻيءَ سان گڏ 


ڪالا با غ ڊيمر 4 
ڪيتري لٽ آڻي ٿي. لٽ بابت انگ اکر گڏ ڪرڻ هڪ ڏکيو ۽ مهانگو ڪم آهي. 
ڇو ت پاڻيءَ جي وهڪري بابت تہ سولائي سان انگ اکر معلوم ڪري سگهجن ٿا 
پر لٽ بابت ائين ڪري نئو سگهجي. هن وقت بہ دنيا جي ندين بابت ڪي بہ 
ڀروسي وارا انگ اکر موجود نہ آهن ت اهي ساٺيانو ڪيترو لٽ پاڻ سان آڻن ٿيون. 
ڊگمر جي ماهر محمود موجب, جنهن نديءَ تي ڊئمر ٺهي ٿو, ان جي لٽ بابت انگ 
اکر ڊئمر جي تصور ڪيل عمر جي اڌ سالن جيترا هُجڻ گهرجن. حالانڪم اهڙا انگ 
اکر گڏ ڪرڻ ڏکيو ڪر آهي. جيڪي ند يون وارياسي علائقا ٽپي سمنڊ ۾ر ڇوڙڪن 
ٿيون انهن پر لٽ ٻين ندين کان گهڻو هوندي آهي. 


ٻوڏ واري عرصي پر ندين ۾ر لٽ پنهنجي عروج تي هوندو آهي. مخال طور 
آمريڪا ۾ر سڄي سال جي اڌ جيترو لٽ صرف ٻوڏ وارن ‏ کان ۱۱ ڏينهن پر ندي 
پاڻ سان گڏ آڻيندي آهي. انکانسواءِ, طوفان, مٽيءَ جا تودا, ۽ ٻرندڙ جبل جي ڦاٽڻ 
۾ بين الاقوامي گرمي پد ۾ر واڌ جي ڪري بہ اچانڪ نديوڻ پاڻ سان گڏ عام 
صورتحال کان وڌيڪ لٽ آڻي سگهن ٿيون ۽ ان صورتحال جو ڪوب اڳواٽ اندازو 


جولاءِ ٣۱44ع‏ ۾ نيپال جي ڪل ڇاني ڊئمر جو .۱/۱ حصو ڪٽجي چڪو 
هيو ڇو تم نديءَ جي جابلو حصي ۾ر ٣.‏ ڪلاڪن هلندڙ طوفان جي ڪري, لٽ وهي 
آيو هئو. انهيءَ ڊئمر بابت اها اگڪڻي ڪٿي ٿي وڃي ت, انهيءَ جي تري ۾ر اڃان بہ 
لٽ ڄمع ٿيندي. ڇو تم اڳ آيل طوفان نديءَ جي گهٽن ۾ گهيڙن کي لٽ سان ڀري 
ڇڏيو آهي ۽ ڪوبہ تيز وهڪرو انهيءَ کي هيٺ کڻي اچي ڊئمر جي تري پر اڇلائيندو. 
هڪ اندازي موجب ايندڙ صديءَ تائين اهو ڊير ۱۱٣‏ ميتر اوچي لٽ گڏ ٿيڻ جي 
ڪري ڪنهن ب ڪر جو ن, رهندو. بهرحال ۱44۱ع پر جڏهن اهو ٺُهي مڪمل ٿيو 
تم انهيءَ جي عمر لاءِ ٻڌايو ويو تہ سندس زند گي .0-۱ سال هوندي!. 


انهيءَ غير يقيني واري صورتحال کانپوءِ بہ ڊئمر ٺاهيندڙ ڊئمر جي عمر ۾ 
ڪارڪردگيءَ بابت خوشفهميءَ جو شڪار آهن .4 ۱ع ۽ .۱5# ۾ر چي زاءِ ڊکكمر 
ڊٿر ورلڊ بکنڪ ۽ انٽر آمريڪن ڊولپمينٽ بئنڪ جي قرض سان هيل سينترل 
آمسريڪا جو اهم ڊثمر هيو پر لٽ جي ڪري خاطر خواه نتيجا نہ نڪتا. اهڙي 
طرح. هونڊرس ۾ ڪوستٽاريڪا ب وڏي ڊئمر جي ڪري بين الاقوامي مالياتي ادارن 
جا قرضى ٿيا ويا. 


اڄ لٽ دنيا جي سڀني وڏن ڊٿگمن جو مسئكلو آهي. يو ايس آرمي ڪارپس 


ڪالا باغ ڊير اهر 
ائجنيئرنگ جي هڪ ٽيم ۱484٣‏ ع پر آيل سلواڊور جي ۱٣0‏ ميگاواٽ پاور بیدا 
ڪندڙ سيران گرئنڊ جو مطالعو ڪيو ۽ ٻڌايو تم لٽ جي ڪري انهيءَ جي عمر هاڻي 
سال هوندي, حالائڪ, ڊگ تعمير ڪندڙن ٻُڌايو هيو ت, انهيءَ جي متوقع عمر 
٣0+‏ سال هوندي. 

انڊيا جا پنهجا انگ اکر سندن ۱۱ ڊٿمن بابت ٻُڌاٿن ٿا تم سندڻ ڊگمر هڪ 
عامر اندازي کان بہ وڌيڪ لٽ جي ڪري. مٿوقم صلاحيت وڃائي رهيا آهن. مثال 
طور ڀڪرا ڊگمر پر لٽ. ۱٣.‏ سيڪڙو ٿي ويو آهي, جيڪو ڊئم ٺاهڻ وقت واري 
اندازي کان تمام گهشو آهي. ساڳي طرح نظام ساگر نالي ڊئمر, جيڪو آندرا 
پرديش پر آهي انهيءَ ۾ر +1. ۱ سيڪڙو لٽ پئجي رهيو آهي. 

+۱4ع ۾راقدرتي ڍنن ۾ ڍورن بابت ورلڊ بئنڪ هڪ مطالعاتي رپورٽ 
جاري ڪكي جنهن ۾ ٻُڌايو ويو تہ, انڊيا ۽ر لٽ ۾ پاڻي سان گڏ ايندڙ واري, مٽي ۾ 
ٻئي گند گاه, جي ڪري انڊيا جا ڊئمر تيزيءَ سان ڀرجي رهيا آهن. هاڻي اها ڳاله. 
پڪ سان چئي سگهجي ٿي تت ند ين جي لٽ بابت انگ اکر هڪ تہ فرشضي ۽ ڪچا 
هُيا ٻيو تم جيتري عرصي لاءِ انگ اکر گهربل هُجن ٿا. انهيءَ عرصي لاءِ انگ اکر گڏ 
نٿا ڪيا وڃن. اڄ ڪله جديد ڊئمر اهڙي طرح ٺاهيا وڃن ٿا جو لٽ جي ڪري 
سندن صلاحيت گهڻو متاثر نہ ٿکي. آهي جديد ڊئمر هڪ ٽيڪنڪ استعمال ڪن ٿا, 
جنهن کي هو پنهنجي فني ٻوليءَ ۾ر ”ڊيڊ اسٽوريج”" جو نالو ڏين ٿا. اصل پر ڊئمر 
جي ڪُجه. حصي کي اهو نالو ڏنو وڃي ٿو. انهيءَ ٽيڪنيڪ تحت ڊگ جي سڀ 
کان هيٺائين ڇوڙ واري گيٽ وٽ, اهو ٺاهيو وڃي ٿو ت جيئن وهڪري ڪري لٽ اتي 
0 پر ٿکي اٿين ٿو تم, "ڊيڊ 
۱. وريج“ جي بجا: لٽ. ڊئمر جي باقي *صي پر بہ گڏ ٿئي ٿي جنهن کي فني ٻوليءَ ۾ 
”ليو اسٽور' چو تانڊ اهڙي طرع ڊئنر ڇي. ڪارڪرة ٿي يا ضلاچي سخائر ڏاي ٿي. 
مثال طور پاڪستان جي تربيلا ڊئمر جو ۱٣‏ سيڪڙو ”ليو استوريج” ب لٽ جي 
ڪري ڀرجي چڪو آهي. جنهن جي عمر اڃان ۱4 سال مس ٿي آهي. هو ڏانهن 08 
سيڪڙو ” ڊيڊ اسٽوريج" اڃان خالي پيو آهي. سڄو مسئلو اهو آهي تم هر ڊئمر هر 
لٽ گڏ ثيڻ جي رفتار ۽ مقدار مختلف آهي ۾ انهيءَ لاءِ ڪاب اڳ ڪٿي نٿي ڪري 
تيت. 

عامر طرح اهو لٽ جنهن پر پٿر ۽ نهريون شيون هوند يون آهن اهو لٽ ڊٿمر 
جي اترٿين طرف گڏ ٿيڻ شروع ٿيندو آهي, جنهن کي فتي ٻوليءَ جي ” بٿڪ واٽر” 
ڊيلتا چوندا آهن. جيڪا آهستي آهستي ڊئمر طرف وڌڻ شروع ٿيندي آهي. ٣۱44ع‏ 


ڪالا با غ ڊيعر ُ“ُ؛/ 
ڊنرڪس سرن در يي جج ري حر ني ندنر يت يرت تن تت بت يي سس سس رڌ يھس ل‫ 


۾ آترنباب ڊگر جي " بگڪ وانر“ ڊيلنا ۱ ڪلوميٽرن جي مفاصلى تي هئي پر ڊئْمر 
نه وت مار هو اندازو لکايو هھيو ت اها ڊئمر کان #؟ ڪلوميترن جي مناصلي 
ئي هٿڻؿ گهرجي. خير 4۱ ع۽ جي ربورٽ سوجب انهيءَ ڊيلٽا جو ڇيڙو ڊئمر کان 
ت ف ٣اا‏ ڪاوميٽرل جو مناصلى تى آهي. 

ا1 ضوءَ ٿي ٳاتششاسن 


َ 


٤‏ 8 جن ني 31 "" 970 7 . نآ 
ڊتع .ر لاٽ اگ يڻ ٹالن بجاءَ لاءِ ڊئمر - صنعت گهڻيون ئي ڪوشمشون 


ري رهي آهي. پر آهي سڀ مهانگيون ۾ ڪن حائتن مر تم گهربل نتيجن کان 
وانجهيل آهن. هن وقت ٽي ٽيڪنڪ عمل شال آههن ؛ هڪ سم ٺٽ کي سري کان ڊيمر 
پر كَنھٽْ داخل يڻ ڏجي. ٻيو تم ٺٺ کي وقفي وقفي سان خارج ڪندو رهجي ۾ 
ٽيومشينئن ذريعي ڊئمر جي بيٽ مان ٺٽ ڪڍيو وڃي. 


!= ڪل هد ٻيو طريتو ب عمل هيٺ آهي. جنهن تحت نديءَ جي ڪنارڻ 
تي وڻڪاري ڪٿي ٿي وڃي تہ جدئن وڻن جو پاڙون مٽيءَ کي مضبوط جهلن ۾ روڪي 
بيهن ۾ برسانن وغيره جي ڪري ٫نٺ.‏ نهيءَ ڊئمر سمنڊ ۾ر گڏ نہ ٿکي, پر جڏهن 
آهڙيون ضونسٽون ت وريو جن ٽيون ت ندين جي ڪنارن تي آباد ماڻهو 
مخانفت ڪن نا ۾ جو زان تا رتعقداريءَ سبب سندن زمينون هليون ويند يون جيڪي 
وٽن اڳ پر ٿي گهت آهن, يو. هو گذران لاءِ کيٽي ٻاڑي بہ نم ڪري سگهندا. 

پر خاند محموھ ٿنائي نو تہ. ”ندين پر لت کي روڪڻ لاءِ وڻڪاري سان 
گهربل اقتصادي یا ائجنيئرنگ نئيجا نا نڪري سگهن. .نين ۾ ڪنان جي 
مٽي. .۽ ند گام کان علاوه جنهن ماثريءَ مان ندي گذري ٿي. انهي جا تهم, 
...لو گن جي ڪوب ندي باڻ سان گذ تيز وهڪري جي ڪري لٽ ڪري 


آڻيندي آهي, جنهن کي روڪي نٽو سگهجي” . 

ڊٺم جا دروازا تزلي لت کي خارخ ڪرن 

هن ٽيڪنڪ جي فريہي. ب هن واري صورتحان پر درواز' کوليا ويندا آهن تہ 
جيئن لٽ ڊٿمر جي تري ڀر ويهڻ بح پاڻي جي تيز وهڪري 3 رد هن 
عمل جي ڪري ڊگ ٺاهڻ وارن بُنيادي مقصدن سان ٽڪرا بہ اچجي ٿو. هڪ تہ 
ڊئمر ٻوڏ واري عرصي پر پاڻي ”ا5 
۾ دروازو کولشو آهي تہ جيئن پاڻي پاڻ سان كکہ لٽ کڻي وڃي ائين ڪرڻ سان ڊئمر 





ڪال با ٣‏ كه هٌُ#/ 
جو هڪ ٻيو مقصد ب بُري طرح ستاٿر ٿئي ٿو. اهو آهي پاور پيدا ڪرڻ. ڊئم جا 
گيٽ کولڻ ڪري پاڻي جي سطح بلڪل گهتجي ويندي آهي. جنهن جي ڪري 
ٽربائين جي ڪارڪردگي مخائر ٿيندي آهي ۽ پاور گهٽ پيدا ٿيندو آهي. دريون 
گولڻ وارو طريقو صرف ننڍن ڊئمن لاءِ ڪارگر آهي. انکانسواءِ. هڪ ٻي ٽيڪنڪ 
ب عمل هيٺ آهي. جنهن کي فني ٻوليءَ ۾ر ڊئمر تعمير ڪندڙ ”فلشنگ طريقو” چون 
ٿا. جنهن تحت ڊئمر جي شروع پر گڏ ٽيل لٽ کي خارج ڪيو ويندو آهي, هن 
طريقي تحت پاڻيءَ جي تيز وهڪري کي وڃڻ ڏنو ويندو آهي. جيگن هو پاڻ سان 
گڏ لٽ ٻ کڻي وڃي. هن طريتي تحت ڊئمر مان خارج ٿيندڙ وهڪري ۽ نديءَ جي 
پنهنجي وهڪري کي ۾ر برابري هُجڻ ضروري آهي. پر پوءِ گهربل نٿيجا نٿا نڪرن 
ڇو تم هن طريقي تحت بہ لٽ جيڪو ڊئمر جي تري ۾ر ڄمي ته ٺاهي چڪو آهي اهو 


باقي هڪ طريقو وڃي رهي ٿو., اهو آهي مشُشينن جي ذريعي ڊئم مان لٽ 
ڪڍ ڻ. اهو طريقو تمام مهانگو ۽ وقت طلب آهي. محمود مطابق ۱44۱ع پر انهيءَ 
طريقي هيٺ ڊئمر مان لٽ ڪڍڻ جي قيمت في ڪيوبڪ ميٽر ؟ کان ٣‏ آمريڪي ڊالر 
هُئي. اها قيمت ڪنهن نئٿين ڊئم پر ايتري متدار پر پاڻي گڏ ڪرڻ جي قيمت کان .؟ 
دفعا وڌيڪ آهي. انکانسواءِ, اربين ڪيوبڪ فوٽ مٽي کي ٻيڙين ذريعي ڊئم جي 
ڪپن تي آڻن ۽ اتان ٽرڪن ذريعمي ڪنهن هنڌ وڃي ڦتو ڪرڻ بہ هڪ قیيمت 
گهرندڙ ۽ وقت طلبيند ڙ معاملو آهي. 
ٿي. انهيءَ کي ڪڍڻ لاءِ ٣..‏ کان ملين آمريڪى ڊالر گهرجن, انکانسواءِ سڄجىي 
دنيا جي ڊگمن کي مان لٽ ڪڍڻ لاءِ. جيڪو هر سال جس ٿيندي زغي ٿو. ..۱ کان 
+۱0 بلين آمريڪي ڊالر گهرجن. 

ڊٿمر زلزلن جو سبب پڻ بنجن ٿا. عام ماڻهو انهيءَ ڳاله کان بي خبر آهن 
تم ڊئمن جي ڪري زلزلا اچن ٿا. انهيءَ حالت کي فني ٻوليءَ ۾ر رزر وائر انڊ يوزڊ 
اها چَرپر ۱4٣٣‏ پر اليريا جي ڪئڊ فوڊا ڊئمر ۾ر نئوٽ ڪکي ويئي. انهيءَ کانپوءِ 
4٣+‏ ۱ع ۾ر هو ور ڊٿمر لاءِ هڪ وسيم مطالعو ڪيو ويو تہ ڊٿمن ۽ زلزلن جي وچ هر 
ڪهڙو ڳانڊاپو آهي. جنهن ۾ر ڊئم جي اونهائي کي بہ نظر پر رکيو ويو. اڄڪلهھ "؟ 
ڊئمن بابت انگ آکر موجود آهن, جنهن جي ڪري زلزلا آيا آهن. اها ڳال مڃي ٿي 
وڃي ت انڊ ين پٽيءَ ۾ر .۱474ع پر آيل 4 زلزلن مان ٣‏ جو سبب وڏا ڊئمر هُيا, اها 


ڪالا باغ ڊير .4 
زلزلا ايترا تم زوردار هُيا جو ڪافي نقصان ٿيو هيو. پر پوءِ بہ اهو اندازو نٿو لڳائي 
سگهجي تم ڪهڙي ڊئمر جي ڪري ڪيترو ۾ ڪهڙي وقت زلزلو ايندو. پر پوءِ بہ اها 
ڳالهم پڪ ساڻ چئي وڃي ٿي ت, اهي ڊئمر جن جي اوچائي .۱ فوٽن کان مٿي آهي. 
زلزلي جو سبب بڻجي سگهن ٿا بر نهن ڊئمر بہ ڌرتي کي چَر پُر پر آندو آهي. جن 
جي اوچائي +ه فوٽ آهي. ان کان وڌيڪ ڳاله. اها آهي تہ آهي علاٿقا جتي زلزلو 
اچ جا امڪان ٽين ٿا اُڻي ي آهي امسڪان اڃان بہ وڌيڪ ٿي ويا آهن. پر اهي علائتا 

جيڪي اڳي زلزن کاڻ محفوظ هياسي بہ اڻهيءَ خطي پر ڌرتيءَ تي غير فطريٴوزن جي 
ج>--- پر اچي سگهن ٿا. اها پوٿين صورتحال ت تمامر خطرناڪ هوندي 
آهي ڇو تم انهن علائقن پر روڊ. اسڪول., اسپتالون, ريلوي لاٿينون, پلون ۽ هوائي 
اڏا. زلزلي کان محفوظ علائقا نظر پر رکي ٺاهيا ويندا آهن ۾ سڀِ شيون زلزلي جي 
9-0 


اڪشريت انهيءَ ‏ ڳالهہ تي مشفق آهي تہ ڊئم جي ذريعي زلزلو هن طريتي 

تحت اچي ٿو تہ جڏهن پاڻي جو هڪ وڏو مقدار گڏ يت 
ڀرپاسي ۾ موجود ننڍن ڏارن ۽ سوراخن تي دٻاءُ ٿو ٿو وجهي. جيکن اهو دٻاءُ وڌڻ 
رو ين يي پر جيالاجيڪل سببن جي ڪري دٻاءِ ۾ 
آهي. انهن لاءِ هي دٻا اٿين آهي ج جيگن انجڻ لاءِ موبل, بهرحال پاڻي جو مقدار ڏارڻ 
۽ دٻاءُ 5 . را ال وت ڪكي ويئي 
تہ ڊير جي ٿ؟ ڪلوميٽرن جي چؤگرد زلزلي جي شدت گهڻي هوندي آهي. جڏهن 
ڊٿئمر پنهتجي مڪمل پاڻي گڏ ڪرڻ واري صلاحيت پر ايندو آهي تہ ڏينهن اندر, 
ڪڏ هن هنتي تہ ڪڏ هڻ سال کاٽيوءِ زلزلي جا جهتڪا ايندا آهن. 


ڊئمر جي ڪري سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ زلزلو, ۱۱ ڊسمبر ٣۱51ع‏ ۾ر 
مهارا شٽر جي اولهہ پر آيو جنهن جي ڪري ڪئونانگر ٬گوٺ‏ مڪمل تباه ٿي ويو 
.۱ ماڻهو مري ويا, .۱ ماڻهو زخمي ٿيا ۽ هزارين ماڻهو بي گهر ٿيا. انهيءَ جي 
ڪري ڊئم جي پاور هائوس کي مڪمل طور تي بند ڪيو ويو ۽ نتيجي ۾ر بمبكئي 
تسهر جي بجلي بند ٿي. ۾ انهيءَ ڳالهہ شهر پراڻ وڻندڙ صورتحال پیدا ڪئي. 
حالانڪہ اهو شسهر زلزلي جي مرڪزي شدت کان +٣؟‏ پري هيو پر پوءِ بہ آتي 
جهٽڪو محسوس ڪيو ويو. انهيءَ زلزلي جي شدت جو مرڪز ۱>٣‏ فوٽ اوڇچو 
ڪوتئتا ڊيم هو يا انهيءَ جي ڀرسان زلزلي جي مرڪزي شدت هئي. 


انهيءَ ڊئمن جي ڪري ايندڙ چَرپر سبب زلزلي جي ڪري اٽليءَ جو ويكنٽ 


ڪالا با غ ڊيحر ا؟ 
ڊئمر جنهن جي اوچائي ٣1۱‏ ميتر آهي. انجي ڪين تاڻ پاڻي وهڻ لڳو. اهو ڊئم 
”--ا-9 
جو شمار دنيا جي وڏن ڊئمن ۾ر آهي ۾ سندس نمبر ٣۱‏ بيهي ٿو. جڏهن ڊيمر ٺهي 
راس ٿيو ۽ انهيءَ پر پاڻي گڏ ٿيڻ لڳو تم جهٽڪا محسوس ڪيا ويا ۽ جبل جو هڪ 
وڏو ٽڪرو آهستي آهستي ڊئم ڏانهن وڌڻ لڳو, جنهن کي روڪڻ لاءِ ڊئم مان پاڻي 
خارج ڪَرلو پيو. ور مرسات وغيره ڪري اپريل ٣۱47ع‏ پر ڊئمر پر پاڻي ڇڏيو ويو 
تم وري نئين صورتحال پيدا ٿي ۾ جهتڪا آيا, پر پوءِ ڊئمر جي انجنيئرن ۾ جيالچسٽن 
نڪ جي پڪائيءَ سان هيءَ رپورٽ ڏني تہ جبل ايترو تہ آهستي آهستي چري رهيو 
آهي جو ڪوبہ مسئلو پيدا نہ ٿيندو. 


پر ماهرن جي راءِ غلط نڪتي. 4٣‏ ۱ع. ۾ اونهاري جي برساتن جي ڪري 
ڊگمر .۱# تاٿين پاڻيءَ سان ڀري ويو. سبيٽمبر جي پهرئين اڌ پر زلزلي جا ۱ جهٽڪا 
نوٽ ڪيا ويا ۽ ٽاڪ جيل جي چر پُر ۾ر تيزي اچڻ لڳي. نيٺ * آڪٽومبر تي ٽاڪ 
جبل جو هڪ ٣0+‏ ملين ڪيوبڪ ٽڪرو جبل کان ٿُتي اچي ڊئمر ۾ ڪريو جنهن 
جي ڪري +۱۱ سيٽر اوتاهين ڇولي, يعني 4؟ منزل جڳهہ جيتري آٿل ڊئمر پر آئي 
جنهن جي نتيجي پر ڊيمر جي پاهين ٽُٽي پئي ۽ ٻن منٽن کانپوءِ هڪ ڪلوميٽر مفاصلي 
تي موجود شهر لانگ ٽرون جو نالو نشان بہ نہ رهيو ۽ انهيءَ شهر ۾ ٽن ڳوٺن جا 
تقريباً ٣.۱“.‏ رهواسي اجل جو شڪار ٿي ويا. 


بهرحال. اڃان تائين اها خاطري ٿي نہ سگهي آهي تہ ڊئم جو جل کي 
ٽوڙڻ پر ڪيتري حد تائين هٿ هيو پر اها گاله تسليم شدء آهي تہ ڊئم ڌرتيءَ تي 
اثر انداز تين ٿا ۾ ان جي نتيجي ھر زلزلا اچن ٿا. 

ڪولمبيا يونيورسٽيءَ جي ڌرٿيءَ بابت تحقيقت ڪندڙ لئمونٽ ڊوهئرٽي 
ا(11ع(][190 - ][]1-81110 ۾ر موجود مشاهدي گامھ, جي هڪ زلزلن جي ماهر 
ليونارڊو سيبر جو چوڻ اهي تم. اسانجي نقشن پر جن علائتن جي زلزلي جي حوالي 
سان نشاند هي ٿيل آهي. اهڙن علائقن پر واڌ آتي آئي آهي جتي ڊئر ٺاهيو ويو آهي. 
هاڻي جيڪڏهن اها ڄاڻ ڊئمر جي ڀرسان رهندڙ آباديءَ کي پوندي تہ هو لڏڻ جي 
معاوضي سان گڏ زلزلي جي حوالي سان بہ معاوضو گهرندا, جنهن جي ڪري ڊٿمر 
جي مڪمل لات اڃان بہ وڌي ويندي. 

ڊئمر, جي صنعت جا سڀ فرد انهيءَ ڳالهہ تي چڙي ٿا پون, جڏهن عوام 


٬ڪكال‏ با 1 ڪر اه 
زلزنن جي ماهر هكرش گپتا. جڪيو ڀارت جي هڪ يونيورسٽيءَ جو وائيس 
چانسلر بہ آهي ۽ ساڳڱي وقت ٽيڪساس يونيورسٽيءَ جو پروفيسر ب آهي ان جو 
چوڻ آهي تہ, ڊئمر سان لاڱاپيل ڪميونتي خاص طور تي انجنيكر انهيءَ ڊٿمر ۾ زلزلن 
جي ڳانڊابي کي مڃڻ لاءِ تيار ئي نہ آهي. ڪورٽن جي فيصلن ڊئم جي اڏاوت سان 
لاڳاپيل ادارن کي مجبور ڪيو آهي تہ هو زلزلن ۾ ڊئمر جي ڳانڊابي کي اهميت ڏين. 
۱44٣‏ ع پر ماحوليات بابت قانون سازيءَ واري رسالي اها ڳالهہ سڀني جي ڌيان تي 
آندي تہ آهي ماڻهو جيڪي هٽ جوڙيل زنزلن جو شمڪار ٿين ٿا. تن کي قانوني حق 
حاصل آهي ت هو ڊئر اختياريءَ کي ڪورٽن ۾ ڇڪن. 


ڊلم ۽ انساني لاش 
(نيوڪليئر توانائي گانسواءِ ٻي ڪنهن ب انساني ڪوشش انسان کي ايرو 
تاراج ۽ ماريو نم آهي جيترو ڊئمر جي صنعت ). 


جوسف ابلاممر, ڊئمر سيفٽى ڊائريڪٽتر, پينسونيا اسٽيٽ“۱#, ۱۱ ڊئمر 
جي حوالي سان سڀ کان خطرناڪ حادڻو, چين جي هينان صوبي ۾ر ۱ع ۾ر ٿيو 
جنهن ڪري +..,.٣؟؟‏ ماڻهو اجل جواشڪار ٿيا ۽ اهو واقعي چيني حڪمرانن ٻن 
ڏها ڪن تائين لڪائي ڇڏيو. انهيءَ بابت باقي دنيا کي ڪابہ خبر نہ ڏني ويئي. 
جيڪڏهن اهو واقعو دنيا کي ٻُڌايو وڃي ها تہ ڊئمن جي باري عام عوام وڌيڪ 
باشمور ٿئي ها. ٿورن لفطن ۾ر. هينان واقعو ڊئم جي باري ۾ر اهو ڪردار ادا ڪري 
ها,. جيڪو چرنوبل واقعى نيو ڪليگر ۽ يو پال حادثي ڪيميڪل صنعت لاءِ ادا ڪيو. 


انهيءَ واقھي بابت سڀ احوال تڏهن اڳيان آيا. جڏهن آمريڪا جي هيومن 
رائنس واچ نالي هڪ گروپ انگريزيءَ ۾ ۱440ع پر ٽن گچارجز ڊئمن بابت 
رپورٽ شايع ڪئي. انهيءَ رپورٽ جو بنياد چيني پاڻيءَ جي ماهرن جي رپورٽن تي 
ٻڌل آهن. جيڪي محد ود تعداد ۾ر خانگي طور پڙهڻ لاءِ شايع ڪيون ويون هيون, 
انکانسواءِ چين ۾ر جڏهن .۱44 ڌاري ماحول سازگار ٿيو تم انهيءَ واقعي بابت چيني 
صحافين جي لکڻين کي بس نظر مان ڪڍ يو ويو. پر سڀ کان وڌيڪ انهيءَ گروپ اڻ 
ڇٻيل ۽ ڳجهي نالي ۾ ڇٻيل رپورٽن کي بہ گڏ ڪيو ۾ انهن سڀني گڏ ڪيل رپورٽن 
۾ مشاهدن کي بَنياد بنائي تباهي بابت رپورٽ شايع ڪکي. بينڪيو ۽ شيمتان ڊٿم 
مُٿائي نديءَ تي ٺاهيا ويا هُئا. بينڪو بابت هيومن رائٽس واج وارن کي ٻُڌايو ويو تہ 
اهو بلڪل لوه جهڙو مضبوط ڊئمر هيو پر ه آگسٽ تي ڊئمر مڪمل ڀرجي چڪو 
هيو, ان يءَ جا ايمرجتسي در کوليا ويا. پر اهو معلوہ ٿيو تم ڪجه در لٽ جي 
ڪري ڪر نٿا ڪن, ٻي ڏينهن تي ڊئمر ۾ر پاڻيءَ جي سطح ٣‏ ميٽر اڃان ب وڌي 


4٣ 23‏ 
ويئي, اها سطح ڊزائين واري سگه کان بہ وڌيڪ هُئي. ٣‏ آگٽ تي ڊئمر ڀڄي پيو ۽ 
ملين ڪيوبڪ ميتر پاڻي + ڪليوميٽر في ڪلاڪ جي رفتار سان ماثري ۾ 
ڪاهي پيو. ۽ ٿوري دير پر انهيءَ ننڊو ڊئمر بہ ٽوڙي ٻئي ڊئر تي ڪاه ڪکي ۾ 

اهڙي طرح ؟؟ ڊئعر ڀڄي پيا. 











هئائي نديءَ ۽ انهن ڊئمن جو پاڻي گڏجي هزارين ايڪڙن زسينن کي پاڻي 
هيٺ آڻي. سوين گوٺ ۽ شهر تباه ڪري ڇڏيا. ڊئمن بابت اهو سوچيو ويو هيو 


تہ اهي ٻوڏ جي پاڻيءَ کي روڪيندا ۽ سندن پاڻي ڪارگر ٿيندو پر نديءَ جو قد رتي 
وهڪرو ۽ رستو بند ڪري ڊئمر ٺاهيا ويا هُئا. جنهن جي ڪري اچانڪ پاڻي گڏ ٿيو 
۾ دٻاُ وجهي مکيہ ڊئمر کي ڊاهي وڌائين. ان صورتحال کانپوءِ ڊئم اخڂتياري نديءَ 
تي تممير ٿيل ٻيا ڊئمر جيڪي ٻوڏ کي روڪڻ لاءِ ٺاهيا ويا هُئا هٿك سان بمر هڻي 
تباه, ڪيا تم جيئن پاڻي ٽڙي پکڙي وڃي ۾ انجي رفتار گهٽ ٿئي ۾ تباهي گهٽ اچي. 


انهيءَ صورتحال کانپوءِ هڪ وسيع علائقو هڪ ڍنڍ ٿي پيو جنهن جي 
ڪري مد دي ۽ رليف ادارن جي ڪارڪت: لاءِ اهو ڏکيو ٿي پيو تہ هو متاثر ٿيلن 
تائين ڪنهن ذريعي پهچي سگهن. هڪ چيني صحافي پنهنجو نالو لڪائٿيندي ڊٿمر 
ڊهڻ کانپوءِ صورتحال جو ذڪر هن ريت ڪيو آهي. 


۱٣‏ آگسٽ: سڄي ضلعي پر ويه لک ماڻهو پاڻيءَ پر اتل آهن رونان ۾ر 


400 ماڻهن سڀني موجود وڻن جي پئن کي کائي ٺوڙهو ڪري ڇڏيو آهي. 

"۱ آگسٽ: اڃان تائين 1.1 ملين ماڻهو پاڻيءَ پر ڦاٿل آهن. بيماري پکڙجي 

۱4 آگسٽ: شنڪائي ۽ ڀرپاسي واري شهر, ٻنهي کي گڏي ڪُل ...444 
ماڻهو پاڻيءَ جي گهيري پر آهن ۽ رونان جي >....ه ماڻهن مان >..,.؟٣‏ ماڻهو 
بيمار ٿي پيا آهن. جن مان ٣٣...‏ کي تم دستن جي بيماري ٿي پکي آهي. ڪُجهہ, 
هفتن کانپوءِ. جڏهن پاڻيءَ ۾ لاٿ آئي تم رڳو لاش ٿي لاش نظر اچي ره هُيا ۽ آهي 
پاڻي پر گري ۾ تيز اس جي ڪري پري پري تائين نڪ ساڙيندڙ بد بوءِ پکيڙي رهيا 

هیيومن رائيٽس واچ جو خيال آهي تم موت ۽ تباهي بابت انگ ,٫‏ کر ڏاڍا 
منجهاگيندڙ ۽ تضاد وارا ٫.“۱‏ پر پوءِ بہ هو انهيءَ خيال کي قبول ڪن ٿا ت ..., 40 


ڪال( با وم 4٣‏ 
ناقهاڙ ڊلزاش؛ بببطا تين نائي:داريابا 5:44ع1مانهنڊ ند جار اي 
ڪري مري ويا. 

ان امرن جي ڃنئي: 

ڊئمن جي حفاظت جو ماهر رابرٽ جڃينسن چوي ٿو ت هڪ اندازي موجب 
. ٿر ڪل طور تي يا سندان ڪُجه حصو ڪنهن تم ڪنهن سيب جي ڪري 
ناڪاره ٿيو آهي. اهو انگ ۱٣‏ عيسوي صدي کان .44 اي تائين ڦهليل آهي. ڊگمن 
جي ناڪامي جا ڪافي سبب آهن پر سڀ کان اهم ۽ عام طور عمل ۾ر ايندڙ 
ناڪامي آهي ڊٿمر جي ڪنارن تان پاڻي جو وهڻ ۽ ٻيو پيیڙهہ جو مسکلو آهي. 
ڪنارن تان پاڻي وهڻ جو سڀ کان وڏو خطرو هوندو آهي مٽي وارن ڊٿمن کي. ڇو 
تہ پاڻي جي وه ڪري بند جي مٽي لڙي ويندي آهي. اهڙي صورتحال کي منهن ڏيڻ 
لاءِ ڇنڊڻيون نٺاهيون ويند يون آهن, جيڪي واڌو پاڻي کي خارج ڪري سگهن. پر 
انهن ڇنڊڻين پر بجلي ۾ مسيڪنيڪل مسسئان جي ڪري اهي وقت تي کلي نہ٫‏ 
سگهنديون آهن. جنهن جي ڪري نقصان ٿي پوندو آهي. 

رابرٽ جينسن موجب, هڪ مڪمل محفوظ ڊثمر ٺاهڻ ناممڪن آهي ڇو تت 
اهڙي ڊئمر ٺاهڻ لاءِ توهان کي بچاء واري انجنيئرنگ کي ذهن پر رکڻو پوندو, جنهن 
جو مقصد آهي ت, هر اُنهيءَ ممڪن واقعي کي ذهن ۾ر رکڻو پوندو جيڪو ٿي سگهي 
ٿو. هر حالت کي مُنهن ڏيڻ لاءِ تيار رهشو پوندو. ظاهر آهي تہ اهو سڀ ڪجه نڻو 
ڪري سگهجي. پر موجوده دور ۾ر محفوظ ڊير جي ڊيزائن تہ اقتصاديات جا ماهر 
ٿي طئي ڪن ٿا. هن وقت محفوظ ڊئمر اُهو آهي جنهن پر هر وقت تيار پاڻي جي هڪ 
وڏي متدار کي جاچ ڪر لاءِ ڇ؛۱ ٹيوڻ ڌيار هُجڻ. انان علاره انهيءَ جي تہہ يز هر 
بهترين مٽيريل استعمال ڪيو وڃي ۽ جيالاجيڪل سروي تي وڌيڪ ڪر ڪيو وڃي 
پر اهي ٻئي عمل ڊثئمر جي قيمت وڌائيندا. هميشه ڊئمر ٺاهيندڙن تي اهو دٻاءُ رهيو 
آهي تم هو حفاظت جي قدمن تي توجهہ گهٽ ڏين, جيئن هو جيالاجيڪل ۾ لٽ جي 
انگن اکرن کي ڪاٿي ۾ر ئي نہ آڻيندا آهن. ۱4۱ ع پر جاري ٿيل ورلڊ بئنڪ جي 
هڪ رپورٽ ٻُڌائي ٿي تہ ” پئسا وٺي متامي اختياري ڊئمر ٺاهيندڙ کي ڇوٽ ڏيندي 
آهي تم هو ڊئمر جي تعمير پر گهٺ خاصيت وارو متيريل استعمال ڪن. رپورٽ انڊيا 
جي ڊئمن بابت ٻُڌائي ٿي تہم ڪيترائي ڊئمر مقامي. خاص هيٺين علاٽڻن ۾ موجود 
آباديءَ لاءِ هڪ سنجيد ۾ مسكلو آهن ڇو تہ ناقص مٽيريل جي ڪري ڪنهن بہ وڻت 
ڪو واقعو ٿي سگهي ٿو”. 


ڪالا با غ ڊير 4 
وڏن ڊئمن بابت آمريڪي ڪميٽي جي راءِ آهي تہ موجوده ڊئسن پر زلزلي 
کاڻ اڳواٽ بچاءَ جو بند وبست ڪيو ويو آهي. جنهن جي ڪري زلزلي جو اثر ايٽرو 
ڊيوڊ انگل سمث نيشنل يونيورستي آستريليا جو چوڻ آهي تہ ڪُجهہ 
مُلڪن تہ ڊگمر ڊهڻ جي ڪري پاڻي هيٺ ايندڙ علائقن لاءِ اسڪاني ڀلان ۽ نقثا 
اڳواٽ بچاءِ لاءِ ٺاهي ورتا آهن پر گهخن مَلڪن اڃان ائين نہ ڪيو آهي ڇو ت,ہ 
اختياري وارا اها ڳاله مڃڻ لاءِ تيار ئي نہ آهن تم ڪو ڊٿگمر هيٺين علائقن پر موجود 
ماڻهن لاءِ خطرتاڪ ب آهن. 
تباهي جيڪا اننظار ٻئي ڪري۔ 
هوند وآهي). 


جان لو ]11 ۽ ولسن وي. بنگر, ٽي اي اير ايس انجنيئرنگ ڪسپني جي 
پارٽنرن جا تربيلا ڊئمر بابت خيال ۱4 ع. 


پاڪستان پر موجود تربيلا ڊئمر, جيڪو پٿر ۾ مٽي جو ٺهيل ٣‏ ڪلو ميٽر 
ڊگهو ۱٣٣‏ سيٽر اوچائي وارو ڊيمر آهي. دنيا جي وڏن ڊئمن مان واحد ڊئم آهي 
جنهن کي هن وقت سڀني کان وڌيڪ مسئكلا درپيش آهن. صرف مهانگي سرمت ۾ 
ٺام ٺوھ. جي ڪري پشاور ۾ هيٺيان علاٿڻا تباهي کان بچيا پيا آهن. انهيءَ ڊشگمر هر 
روڻيون ڪٿين پيون اها خبر اڃان تائين ڊئمر اختياريءَ وارن لڪائي آهي. پر اهو راز 
ورلڊ بئنڪ طرفان مقرر ڪنسلٽنٽ سر اليگزينڊر ۽ سندس پارٽنرن ظاهر ڪيو. 


تربيلا ڊئمر هر پهريون مسكلو ٣۱48ع‏ پر تڏهن پيدا ٿيو هو جڏهن ٻود جو 
پاڻي ڊٿمر پر گڏ ٿيغ لڳو ت,ہ انهيءَ ساڻ آندل لٽ سبٻ چئن مان ٻن لٽ خارج ڪندڙ 
ڇنڊ ڻين کي بند ڪري ڇڏيو ۽ هڪ هفتي کانپوءِ هڪ ڇنڊڻ بہ ڪمر ڪرڻ ڇڏاي 
ڏنو ۽ ڊٿمر جي اڌ ملين ڪيوبڪ ميٽر جورُ جڪ ڦهڪو ڪري ڪري پکي. انهيءَ 
صورتحال کي. مُنهن ڏيڻ لاءِ هنگامي حالتن جو اعلان ڪندي ڊئمر جي سرمت جو 
ڪمر شروع ڪيو ويو. 
اهو هنگامي ڪم ڪندي انجنيئرڻ ڏٺو تہ تري پر 70 وڏا کڏا پئجي چُڪا 
هُئا. جيڪي هڪ ميتر اونها ۽ 5 ميٽر ويڪرا هئا. ٻئىي ال (10(0 ٻيا گڏا ب لڌا ويا, 
۾ ۱4۱۱ع پر مُکيم بند پيرستان زډيڻ ڃو وڏي ٳيزازءَ هيٺ ويهي وئي. 1975 ع ۾ 
1776ع ۾ر انهن گڏن کي مٽيءَ سان ڀريو ويو ۔ 1954ع پر هڪ وڏو گڏو ظاهر 


ڪا لي ٣‏ ٿ ناي وو 
ٿيو. جيڪو 111 ع تائين پريانيءَ جو باعث رهيو ت, اهو نہ ڪٿي ڊئم جي 


تربیلا ڊئمر جي ڇنڊ ڻين جي ڊزائن ڪندڙن کي خبر هكي تہ پاڻيءَ جو 
وهڪرو جڏهن چاڙه وارن ڏينهن پر انهن ڇنڊ ڻين مان گذرندو تہ انهيءَ جي طاقت 
ڇا هوندي؟. کبن اهو اند يو ب هيو ت پاڻيءَ جي تيز وهڪري جي ڪري ڇنڊ ٹين 
جي تري پر نرم پر ڳگرندو تم ضرور پر هنن موجب اهو عمل آهستي ۾ دير سان 
ٿيڻو هو. 170 ع ۾ر جڏهن درياءَ پر چاڙه آيو ۾ مکيہ ڇنڊڻ مڪمل وهڻ شروع 
ڪيو ت پاڻيءَ جي دٻاءَ ۾ تيز وهڪري جي ڪري ڇنڊڻ جي تري پر (5 ميٽر اونهو 
۾ ()3)0 ميتر ويڪرو کنڊ لڳي پيو. ڳالهم وڃي اتي پهتي تہ ڊئمر تباه ٿيڻ جو خطرو 
وڌي ويو. انهيءَ کنڊ کي روڪي. پٿر واري ٻاهينءَ کي بچايو ويو. اهو مهانگو عمل 
ٽن سالن تائين جاري رهيو. 

پاڪستان سرڪار تربيلا ڊئمر بچائڻ لاءِ هڪ خاص پروگرامر شروع ڪيو, 
جنهن تحت سڀني فني خرابين ۽ ڪوتاهين کي دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪٿي تہ 
ويئي. پر انهيءَ عمل جي ڪري 19660 پر ڪاٿو ڪيل رقم ()0() ملين آمريڪي ڊالر 
ماڻ ٽٻي 1986ع ۾ر 1.5 بلين آمريڪي ڊاٺر تائين وڃي پهتي. 


اهڙيطرح, 19873 ع ۾ر ڪولوراڊو نديءَ پر ٻوڏ اچڻ جي ڪري گلن ڪئنيان 
ڊئمر جي ڇنڊ ٹن بر پڻ مسئلو پيدا ٿيو, جنهن جي ڪري اڳتي هلي انهيءَ ڊئم جي 


انهيءَ ڊئمر بابت بيورو آف ريڪليميشن جي انجنيئرن,. صرف پنهنجي آفيس 
جي اسشعمال ۾ر ايندڙ رپورٽ ۾ر لکيو تہ جيڪڏهن ڊٿمر پر پاڻيءَ جي سطح سمنڊ 
جي ټظخ کاڻ 1٫708:40‏ قوٺ مٿ ٿيٌڻ پوڊاياڻيءَ کي روڪڻ تخانر کيو ثيظي, 
آخري مٿاهين چاڙهم ۾ر, ڊگ ۾ر پاڻيءَ جي سطح 700.34٫ل‏ پهٽي. صرف ٻہ سينٽي 
ميٽر گهٽ., جنهن جي ڪري ڊئم کان هيٺانهين وارو علائتو انساني تاريخ جي سڀ 
کان وڏي ٻوڏ کان بچي ويو. 


ڊنم جي عمر 


ڊئمر هڪ طرف ٺهي بس ٿو ٿئي تہ ٻئي طرف هو ڀڄڻ ۽ ڀرڻ شروع ٿكکي 
ٿو هر ڊئمر جي عمر مختلف ٿکئي ٿي. ڪي ڊئم تم هزار سالن تاٿين بہ محفوظ ۽ 
بهترين ٿي سگهن ٿا, تہ ڪن ۾ر وري ڏهن سالن اندر روثيون ۽ ڌارون پکجي وڃن 
تو نءَ هن وقت دڻيا مر 5,000 ڊئم اهڙا آهن, جن جي عمر 50 سال آهي, آمريڪا 


ڪانگريس پر ڊئمر جي عمر بابت هڪ پكنل هي لفظ چيا ت ” 
هوندا”. 


ڊئمر جي صنعت جا 


اڳوڻي سويت يونين جي عوام کي پراڻن ڊئمن مان بہ ايٽرو ئي خطرو آهي. 
جيترو نيو ڪليئر صنعت جي خڂارج ڪيل نيو ڪليئر مادي مان آهي. جڏهن هائڊرو - 
ڪيوبڪ جي ٽن انجنيئرن, جارجيا جمهوري, جي انگيوري ڊئم جو معائنو 1994 ع 
پر ڪيو ت کيڻ معلوم ٿيو ت دنيا جي ٽٿين نمبر اوچائي وارو ڊئر فني طرح ڱڻتي 
واري حالت پر آهي, ڊئمر جي پنجن ٽربائيئن مان صرف بر ڪر ڪري رهيون هيون. 
انکانسواءِ, ٻوڏ واري صورتحال ۾ر ڪر ايندڙ ڇنڊڻيون پڻ ناڪاره ٿي چُڪيون 
هيون. انهيءَ جي تڪڙي مرمت لاءِ جارجيا جمهوري وٽ پئس. ب ڪون هيا. انهيءَ 
ٽيم کي اهو بہ معلوم ٿيو تم ڊئمر تي نوڪري ڪندڙن کي گذريل ڇهن مهينن کان 
پگهارن ٻہ نہ, مليون هيون. حالانڪ انگيوري ڊئمر ()1968 ۾ مڪمل ٿيو هُيو. 


فيبروري 1996ع ۾ر, بين الاقوامي واٽر پاور ۾ ڊئمر تعميرات پنهنجي هڪ 
رپورٽ پر ٻُڌايو تت يوڪرين پر واقعم ڪاو وسڪايا ڊئمر ٺهڻ شرط ڀڄڻ ڀرڻ شروع 
ڪيو. حالائڪہ, اهو ڊثم دنيا جي سڀ گکان گهڻو پاڻيءَ روڪيندڙ ڊٿمر هيو, 
اوچائي سان پاڻي. تقريبا 130 ڪلوميٽر في ڪلاڪ جي حساب سان علاٿقي ۾ 
ڪاهي پوندو. جنهن جي ڪري 2011۱181] نديءَ جي ڪناري سان آباد اڌ ملين ماڻهو 
تاراج ٿيندا ۽ سوين گهر لڙهي ويندا. اگوڻي سويت يونين ۾ر خطرناڪ ڊئمن جو 
يي هاڻي هڪ عامر لو آهي. 1777ع کان 2ع جي رچ وازي سر تہ سي ۾ر 
اىجنيئرن جي هڪ ٽير آمريڪا جي خانگي ڊئمن جي جانج لڌي, سندن رپورٽ 
”9 ڊئمر ڏٺا -”--95 
2990 انهيءَ 
کان پوءِ 4ع ۾ هڪ ٻکي مطالعي ۾ر معلومر ٿيو تم اڃان 000, 1 ڊٿمر ساڳڱي 
حالت ۾ر موجود آهن. افسوس جي ڳالهہ آهي تہ آمريڪي حڪومت جي ڊٿمن جي بہ 
خطرناڪ هُيا. 


اتر آسريڪا جي سُون ڊئمن جي مطالعي اها ڳالهہ واضع ڪکي آهي تن ڊکمر 


ڪالا پا يڪ 5424 
ٺهڻ جي 25 کان 45 سالن جي عرصي کان پوءِ ڊئمن جي هلائڻ واري خرج ۾ر وڏي 
واڌ اچي ٿي. ڇوتہ انهن کي بار بار مرمت جي ضرورت پوي ٿي. جڏ .هن ڊئمر جا 
مالڪ ڏسندا آهن تم ڊئمر تي جيترو خرچ اچي رهيو آهي. اوترو يا اُن کان وڌ پاور 
پیدا ۽ وڪرو ٿکي پيو تہ پوءِ ڊئمر جي مرمت جاري رکندا آهن ن, تہ هو آخرڪار 
ڊئمر ذريعي ڀاور پيدا ڪرڻ بند ڪري ڇڏيندا آهن. 

آسريڪا ۾ ڪيترائي پُراڻا ڊئم ٺاهيا ويا آهن. مشسيگان ڊپارٽمينٽ آف 
نيڄچرل رسورسز (11لا(11ب1) وارن جو چوڻ آهي تہ ندين پر ٿوري چاڙهم جي ڪري 
پاڻي ڪيترن ئي ڀڙڀانگ ڊئمن جي مٽي ۽ مٽيريل کي پاڻ سان لوڙهي آيو. جنهن جي 
ڪري. ڪيترن ئي آبي جانورن کي مٽي. چَن ۾ گندي پاڻيءَ نقصان ڏنو آهي. ايمر ڊي 
اين آر جا عملدار وڌيڪ چون ٿا تم انهن ڇڏي ويل ڊئمن جي مالڪن کي ت ڪوبہ 
نقصان نہ پيو ڇو تم جڏهن اهي ڊئر ڪر لائق هيا تم انهن مالڪن وب ڪمايو پر 
جڏهن ڊثر نقصان ڏيڻ لڳا تم سندن مالڪ کين ڇڏي ويا, پوءِ ڊاهڻ جو خرچ وري 

غام ٽئڪس يريد ادا ڪَيو: 


هڪ ڊئمر ڊي ڪميشن ٺاهي ويئي آهي, جنهن جو ڪر پُراڻن ۾ ناڪارمہ 

ڊيمن کي ڊاهي. ندين جي پُراڻن وهڪرن ۾ رستن کي بحال ڪرڻ آهي. آمريڪا ۾ 
فيڊ رل انرجي ريگيولئتري ڪميشن )بآ گذريل (50 سالن جي عرصي ۾ر تقريباً 
0 خانگي ڊثمن کي پاور پيدا ڪرڻ جي اجازت ڏنئي هُئي. اهو اجازت ناسو 
4 ۾ر پورو ٿي رهيو آهي. انهيءَ لائسنس ختمر ٿيڻ واري نڪتي کي ندين جي 
بحالي واري اتحاد بُنياد بنائي آمريڪا حڪومت کان گهر ڪئي آهي تہ ڊئم بابت 
هڪ مربوط ڊي ڪميشن پاليسي جوڙي وڃي. انکانسواءِ, هائڊرو ٻاور سُڌاري 

.واري اھ گھر ڪئٿي آهي ت, نوان لا +س أآيڻ کي ڏنا وڃن. يڪي ڊڌمر.جي 
ڪارگر هُجڻ واري عرصي ۾ر ئي ڪَجه پئسا ڊٿمر ناڪاره ٿيڻ کانپوءِ ٺاهڻ واري 
مرحلي لاءِ رکندا وڃن. جهڙي طرح, نيوڪلر صنعت لاءِ اڳ پر ئي ساڳيو قانون 

موجود آهي. ڊٿمر ذريعي پاور پیدا ڪندڙ ڌر جي مضبوطي ۾ طاقٽ ور هجڻ جي 
باوجود ب فيڊرل انرجي ريگيولئتري ڪميشن, 1994 ع پر اهو اعلان ڪيو ت, 
ڪميشن بااختيار آهي تت اها سندس ماتحتيءَ ڪر آيل 80(0,] اُنهن ڊئمن کي ڊي 

ڪميشن ڪري جيڪي نوان لاگسنس نٿا وٺن. حالائڪ آمريڪا پر ڪافي ننڍا ننڍ 

ڊئمر, ڪُجهہ سيٽرن جي اوچائيءَ وارا ڊاهيا ويا آهن. پر بمر ڌريعي 1963ع ۾ 

ٽيلاهو پر واتم, ڪليگر واٽر نديءَ تي ٻڌل گرينگ وِل ڊئمر کي ڊاهيو ويو هيو. پر 


هڪ وڏي ڊگ کي ڊاهڻ هڪ ڏکيو ڪر آهي. ڊگم ڊاهڻ تي خرج تڏهن وڌندو 
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آهي جذ هن ڊئمر جي تري پر لٽ ۽ ٻيو مواد جمع ٿي چُڪو هجي. ٿورن لفظن هر ڊئمر 
ڊاهڻ تي ڊٿمر ٺاهڻ کان ٻيڻو ڂرج ايندو آهي. 
ڊئمر ڊي ڪميشن وارن جا خيال. واشنگٽن رياست پر موجود, 20 فوٽ 
اوچي الوها ۽ ()/7 فوٽ اوچائي واري ڊئير گلائنس بابت مختلف آهن. اهي ٻئي ڊگمر 
0 ع ۾ 1920ع ۾ ٺهيا, ٻنهي جي پاور پيدا ڪرڻ جي صلاحيت 19 ميگاواٽ 
آهي. هن ٻنهي ڊئمن جي ڪري مڇيءَ جون ٻہ مخصوص جنسون ختمر ٿي ويوڻ. 
انهن ٻنهي جنسن تي الوها قبيلي جو گهڻو گذران هيو. حالائڪ 1855 ع واري صلح 
نامي مسوجب کين خاطري ڏني ويکي هئي. جڏهن 1970 ڌاري گلائنس ڊٿمر جو 
لائسنس نئين ثيڻ لاءِ فيڊرل انرجي ريگيولئٽتري ڪميشن وٽ آيو تہ ماحولياتي 
ڪارڪن ۽ الوها قييلي انهيءَ کي رد ڪري لاءِ زور ڀريو. سندن محنتن وڃي 
2ع ۾ رنگ لاڻو, جڏهن, داخلا کاتي اهو حڪر نامو ڪڍيو تہ نديءَ جو 
قدارتي وهڪرو بحال ڪيو وڃي ۽ مڇيءَ جي نسل کي پڻ بچايو وڃي. داخلا کاتي 
پنهنجي حتمي رپورٽ پر لکيو تہ صرف ڊثر ڊاهڻ سان خود بخود نديءَ پنهنجي 
قدرتي وهڪري ۽ فطرت تي پهچي ويندي. 


انهن ٻنهي ڊئمن کي ڊاهڻ ۾ چَن, پٿر ۽ واري جيڪا ڊئم کان اڳيان نديءَ 
ما گڏ ٿي هُئي انهي کي هتائڻ تي لڳ ڀڳ 67 ملين آمريڪي ڊالرن کان 0 ملين 
آمسريڪي ڊالر خرچ ايندا ۽ نديءَ کي پنهنجي پُراڻي حالت ۾ر آڻڻ. انهيءَ ڊشمر مان 
پيدا ٿيندڙ بجلي استعمال ڪندڙ ڪاغذ جي فيڪٽرين جو معاوضو, اهو سڀ ويهن 
سالن جي عرصي ۾ر وڃي 148 ملين آمريڪي ڊالرن کاڻ 3 ملين آمريڪي ڊالر 
ٿيئد و. 

اهر ڪرو .,٫۱‏ شو ڄا*ي تم وڏا۔. ڊذعر جيڪي گذريل حمدي جي پهرين ا5 ۾ 
ٺاهيا ويا. انهن جي ڊاهڻ لاءِ پیسا ڪٿان ايندا. انهن جي ڊاهڻ جي ڳاله تڏهن ٿئي 
ٿي جڏ هن اهي ناڪاره ٿين ٿا يا انهن ۾ر لٽ گڏ ٿي وڃي ٿو. وڏن ڊئمن بابت جڙيل 
ڪسيشن جي صدر, 1992 ع ۾ر برٽش ڊٿمر سوسائٽي ۾ر ڳالهائيندي چيو تم مون 
هڪ دقعو هڪ متالو ڊٿمر ڊي ڪميشن بابت ڏنو آهي. پر اهو هڪ مسئلو آهي, 
جيڪو اڄ یا سڀاڻي ضرور منهن متابل ٿيندو. 

(ليکڪ ”دريائن جي عالي نيٽ ورڪ" نالي تنظيمر ۾ر مهمر هلائڻ جو 
ڊائريڪٽر آهي ۽ هيء؛ مضمون سندس لکيل ڪتاب 141٣6015"‏ 11060ع511" تان 


(ترجمو: ظثر چوڻيجو) 
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ڪال باغ ډيم - تصوير جو درست رم 
ننڊي کنب پر آبپاشيءَ جي ارتقا 


پاڪستان پر زراعت گهڻي ڀاڱي دريائي پاڻي ۽ ٽيوب ويلن تي انحصار ڪري 
ٿي. دريائي سرشتو سنڌو دريا ۽ انجي شاخن تي ٻڌل آهي. آڱاٽن ڏينهن ۾ر جڏهن 
آبادي گهٽ هئي ت زراعت ٻوڏ يا چاڙه وارن ڏينهن کانپوءِ پاڻي جي لاٿ بعد هر 
سان ٻني کيڙي يا ننڍن وهڪرن ۾ر موجود پاڻي نار وسيلي ڇڪي يا مٺي باڻي وارن 
علائقن پر کوه کوٽي ڪئي ويندي هِئي. آبادي وڌڻ سان زراعتي علائڻي کي وسيع 
ڪرڻ جي ضرورت محسوس ڪئي وئي. آڻويهين صديءَ ۾ر مد دگار ڪينال کوٽيا ويا 
تم جئين انهن وسيلي چاڙهم وارن ڏينهن پر باڻي اوسي پاسي جي زرخيز زمينن تاٿين 
رسائي فصل آپائجن. ڪگنال جو مڪمل انحصار دريا جي جولان يا چاڙه جي بلندي 
۾ عرصي تي هو. کاڌ خوراڪ جي ضرورت اڃائين وڌڻ تي ڪنٽرول هيٺ آبپاشي لاءِ 
بيراجن ۽ ڪئنالن جو هڪ سرشتو مععارف ڪرايو ويو. جيتوڻيڪ ويهين صديءَ 
جي وچ تائين نديءَ جي ڪُل موجود پاڻي جي يٽ ۾ر ڪئنال وسيلي پاڻي جو 
استعمال انتهاگي گهٽ هو پر هلندڙ صديءَ جي شروعاتي حصي پر ب سنڌو دريا جي 
سرشتي تي نوان پروجيڪٽ جوڙڻ سان پاڻي جي مقدار جي وهڪري تي اعتراض ۽ 
احتجاج ٿيا. انهن مامرن جي نبيري لاءِ ڪيترائي ڪميشن قائم ڪيا ويا. نتيجي 
طور ڀاڻي جي حہي بندي مين ڪگي وئي ۽ موجودهہ پروجيڪ ٽن جي پاڻي وارن 
حقن جي تحفظ جا اصول واضع ڪيا ويا ۾ نون پروجيڪٽن لاءِ اضہافي گهر کي 
پڇڙيءَ جي قانوني حقن جي تحفظ کانپوءِ اهميت ڏيغ جي ضرورت واضع ڪئي وئي. 

زميني باڻيءَ جا ومميلا 


ملڪ پر زميني پاڻي جو وسيع تر استعمال ۽ جاچ جونج نسبتا نکون ماسرو 
آهي. بهرحال آڳاٽي دور کان زميني پاڻي کليل کوهن ۽ نار وسيلي انتهائي محد ود 
حد ٽين کيڙيءَ لاءِ استعمال ٿيندو پئي آيو آهي. آباديءَ جي وڌندڙ دٻاءُ ۽ مٿاڇري 
تي موجود نديءَ جي پاڻي جي محد ود هوند سبب تازي ۽ مٺي زميني پاڻي جي وڏن 
ذخيرن جي ضرورت محسوس ڪئي وئي. زميني پاڻي جا ڎخيرا ب نديءَ جي پاڻي ۽ 
ڪئنال جي ٽمڻ سان لاڳيڻو پُر ٿين ٿا. اهو وسيلو پاڻي جي ڪَل موجود گي ۾ زرعي 
ترقيءَ ۾ر وڏو حصيدار گي ٿو. 


ڪالا ٻا ۱.۱ 

هانٺوڪي صزر نال 

ڪننال (وسيلي آبياسيءَ جو سرشنو 
نعممت حاصل آهي. اهو ٽن ذخيرن تربيلا, منگلا ۽ چشما سورهن بيراجن, ٻارهن 
لنڪ ڪئنالن ۽ ٽيتانٺيهن مرڪزي ڪئنالن تي ٻڌل آهي. مرڪزي ڪئنالن, لنڪ 
ڪئنالن شاخن ورهاستي نالين وغيره جي ڪَل ڊيگهم هم؟ هزار ميل کان وڌيڪ آهي. 
سرشٽي کي اسي هزار کن دڳ آهن ۽ فارم چئنلن ۽ پاڻي جي وسيلن جي ڊيگه ڏه 
لک ميل کن آهي. 

سال ۱4-44ع دوران وڌ ۾ر وڌ ڪئنال ڇوڙَ ڏه ڪروڙ نوي لک ستر 
هزار ايڪڙ فٽ هكا جڏهن ت پاڻي واري ٺاهہ تحت صوبن لاءِ گهربل مقدار يارهن 
ڪروڙ ٽيهتر لک پنجاه هزار ايڪڙ فٽ آهي. 


زميني ڀائي 

پاڪستان ۾ سال ۱440 ع جي جون تائين مي پاڻي جا ٽيوب ويل ۾ لک 
ويهہ هزار هئا جن مان ٻہ لک نو هزار خانگي ۽ يارنهن هزار اسڪارپ پروگراهر 
تحت سرڪاري شعبي ۾ر هنيل هئا. خانگي ٽيوب ويلن وسيلي ٽي ڪروڙ اڻويه لک 
ايڪڙ فٽ ۾ سرڪاري ٽيوب ويلن ذريعي انُهٽر لک سٺ هزار ايڪڙ فٽ پاڻي 
ڇڪجيو ٿي. جيڪو ڪل چار ڪروڙ سٺ هزار ايڪڙ فٽ بڻجي ٿو. بهرحال پاڻي 
ڇڪڻ وارو هاڻوڪو مقدار فارم جي چائنٺ واري سطح تي چار ڪروڙ چاليه لک 
فٽ کان وڌيڪ آهي. 

سن جي باڻي جي ۽ورهاست 


پاڪستان ٺهڻ کان اڳ بہ جڏهن آبپاشيءَ واري سرشتي جي ترقي مڪمل 
ست ڀري نم ٿي هئي ڪنهن ب نکين رٿا شروع ٿيڻ تي صوبن ۽ رياستن ۾ر تڪرار 
پيدا ٿيندا رهندا هکا. بهرحال اهي تڪرار گڏيل صلاح مشوري ۽ سهمت سان حل 
ڪيا ويندا هئا. واسطيدار مامرن جي مختلف پاسن کي جاچڻ لاءِ ڪيترائي ڪميشن 
جوڙيا ويا ۾ انهن جي سفارش تي عمل درآمد ڪيو ويو. آخري دستاويز جنهن تي 
گڏيل يڪرائپ جو اظهار ڪيو ويو سو ورهاڱي کان ڪجه اڳ ه٣۱4ع‏ ۾ر ٿيل 
سنڌ پنجاب ٺاه هو, جيتوڻيڪ ان ٺاه تي ڪجه تحفظات پئي رهيا آهن پر عملي 
طور تي انکانپوءِ ٿيندڙ سنڌو جي پاڻي جي ورهاست انهيءَ ٺاه جي متعين ڪيل 


پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ سنڌو جي پاڻي جي ورهاست لاءِ ڪيتريون ئي 
ڪميٽيون ۽ ڪميشن وجود پر آيا آهن. بدقمتي سان انهن مان ڪوب معاملي کي 
حل ڪري ن سگهيو آهي. ۱۱ ع ۾ر چشما اسٽوريج جڙڻ کان ترت پوءِ وفاقي 
حڪومت پاڻي تي صوبن جي حتن ۽ دعوائن کي مت ڀيد جو نشانو ن بنائڻ واري 
اها سان سناڻ بخ سال “يبال جي خارضي خصضيداريءَ لاءِ فدايتوڻ جار رهز 
فيصلو ڪيو. اهو انتظام تربيلا جي شروعات کانپوءِ ب جاري رهيو. بد قسمتي سان 
عارضي ورهاست واري انهيءَ عرصي دوران ڪجه مٿين علائقن ۾ر ڪگنال سسمسسٽمر 
وسيلي پاڻي جي استعمال ۾ر تمامر گهڻي واڌ آئي جنهن جي نتيجي ۾ر صوبيوار پاڻي 
جي ورهاست پر عد مر توازن پيدا ٿيو. 

۱44۱ع وارو پائي جڍ ناهم 


۱ ۱44 ع ۾ر صوبن وچ ۾ر پاڻي جي ٺاه, تي صحيحون ٿيون جنهن موجب کين 
سندن موجود ۾ سرحد ۾ بلوچستان صوبن ۾ر اڏاوت هيٺ رٿائن لاءِ پاڻي جي 
استعمال لاءِ حصا متعين ڪيا ويا. باقي پاڻي بہ (بشمصول چاڙهہ واري فراهمي ۾ 
مستقبل ۾ر ڎخيرا) پڻ پنجاب ٣‏ سيڪڙو سنڌ ,٣٣‏ بلوچستان ؟۱ ۾ سرحد صوبو 
۱٣‏ جي تداسب سان ورهايو ويو. ٺاه تحت پاڻي جي ورهاست مسڪمل طور تي 
موجود پاڻي جي آڌار تي ڪکي وئي جنهن جو تفصيل هيٺ ايندو. ان ريت ڪنهن 
نئين ڎخيري لاءِ پاڻي ڄڻ بڄيو ٿي نٿي. 

وڏي ذخيري وارا ڊيم ٺاهڻ جا اڊوازمات 


۱- ڎخيري لاءِ پاڻي جي موجود گي 

؟۔۔ ماحولياتي اثر,. خاص طور تي هيٺين ڇوڙن تي 

جيڪڏهن سٿين ٽنهي اسمن جي آڌار تي بنيادي گنجاٿش پيدا ٿکي تم پوءِ 
(الف) ماپ جي تعين ۾ ڊزاٿين جي انداز جو فيصلو وغيره (ب) مالياتي خرچن ۾ 
معاشي لاڀن تي ڪر ڪيو ويندو آهي. هن مضمون ۾ر آءٌ پهرين ٽن لوازمن تي بحث 
ڪندس جيڪي بنيادي اهميت وارا آهن. 

ذخيري لاءِ بائي جي موجودگي 

ذخيرو ڪندڙ ڊير جي رٿابنديءَ لاءِ مناسب ۾ اعتبار ج وي پاڻي جي 


ڪالا باغع يو ۱.٣‏ 
موجودگي بنيادي عتصر آهي ڇاڪاڻ جو دريائن پر پاڻي جو وهڪرو سال بہ سال 
مختلف هوندو آهي. ذخيري ڪندڙ ڊير جي اڏاوت لاءِ عمومي طور تي قابل قبول 
ڪسوٽي پاڻي جي پنجن مان چئن سالن تاٿين يعني اسي سيڪڙو موجود گي آهي. ان 
ڏس پر واپڊا جي پاليسي تضادن سان ڀريل آهي. اها پاليسي زراعت بابت قومي 
ڪميشن جي پاڻي وارن وسيلن ۽ انتظامي ڪسيٽيءَ واري رپورٽ ۾ر شامل آهي. 
سيپٽمبر ٣۱44ع‏ واري ان رپورٽ جو هڪ اهم ٽڪرو هت ڏجي ٿو: 

”ست ڀرئي موجود مٿاڇري واري فراهمي کي مد نظر رکندي ان ڳالهہ کي 
ضرور آڏو رکڻ گهرجي تم پاڻي جا وهڪرا سال بہ سال مختلف ٿين ٿا ۾ جيستائين 
سراسري مقدار کان وڌيڪ وهڪرن واري پاڻي کي ايندڙ سالن ڏانهن منتتل ڪرڻ 
واري جوڳي صلاحيت ن, هجي. ڪوب ترقياتي ڪم وهڪرن جي اهڙين سطحن تي 
ٻڌل هجي جيڪي گهٽ ڀر گهٽ پنجن مان چئن سالن تي انحصار ڪري سگهن. اهو 
اصول نہ رڳو پاڻي جي وهڪرن جي سڌي سنئين استعمال تي لاڳو ٿيندو پر اضافي 
مٿاڇري وارن ذخيرن تي بہ ٿيندو”. 


ذخيري واري ڊيمر جي اڏاوت جو تصور بہ ڪرڻ کان اڳ اهو خمروري آهي 
تم مٿي ڄاڻايل اصول تحت موجودگيءَ جي ڪٽ لڳائي وڃي. 


سنڌو دريائي سرشتي پر پاڻي جي موجودگيءَ جو اندازو .؟*۱ع کان 
موجوھ وهڪرن جي انگن اکرن مان سولائي سان لڳائي سگهجي ٿو. استعمال لاءِ 
موجود دريائي فراهميءَ جا تازه ترين انگ اکر واپڊا جي پاڻي وارن وسيلن جي 
انتظامر واري ڊائريڪٽوريٽ تيار ڪيا آهن ۽ اهي مٿي ڄاڻايل ڪميٽيءَ جي رپورٽ ۾ 
شامل ڪيا ويا آهن. انهيءَ جدول موجب واپڊا ٻارهن ڪروڙ پنجٽيهہ لک نوي هزار 
ايڪڑ فٽ جي ڪٿيل مقدار جي اسڪاني اسي سيڪڙو وهڪرن واري دريا جي 
الهندي رم اسٽيشن کي پنهنجي مشق جو ذريعو بڻائيندي هڪ ڪروڙ ايڪيتاليهہ 
لک پنجاه هزار ايڪڙ فٽ جي ذخيري ڪرڻ جوڳي پاڇي پاڻي جي دعويدار آهي. 
مارج ۱44۱ع ۾ر واپڊا جي چيگرمين سرڪاري طور تي ڄاڻايو تم آخري اڀياس قومي 
ڪميشن ۱44 ع ۾ر ڪرايو ۽ تربيلا کانپوءِ واري واپڊا جي ڪٿ حتيقت تي ٻڌل 
آهي. هت اهو ڄاڻائيندو هلجي ت واپڊا جا مٿيان انگ اکر اڀرندي دريائي حصي. 
سرشتي جي زيان ۾ لاڀ سمنڊ ۾ر ڇوڙ ۽ الهندي دريائي پاڻي جي ڀارت طرفان 
بااختيار استعمال جي ڏس ۾ ٬غير‏ اطمينان جوڳا ۾ مستقل مزاجي کان وانجهيل آهن,. 
جنکي درست ڪرڻ جي ضرورت آهي. 


ڪالا با ۽ڊيتر ٣.؟‏ 
صربن وچ ۾ بائي ج؛ ناهم 


"۱ مارجچ ۱44۱ع تي صوبن وچ ۾ر سنڌو دريا جي پاڻي جي ورهاست واري 
ٺاهہ, تي صحيحون ٿيون. ٺاهہ جي نڪتن موجب يارهن ڪروڙ ٽيهٽر لک پنجاه هزار 
ايڪڙ فٽ پاڻي جو مقدار صوبن وچ پر ورهايو ويو ۽ پاڇي بڇندڙ دريائي فراهمي 
(بشصول چاڙھ ۾ مستقبل پر ذخيرو ڪرڻ) جي حصيداريءَ لاءِ پڻ ڪجه خاص 
نڪتا رکي پنجاب ٣٣‏ سيڪڙو سنڌ ,٣‏ بلوچستان ؟۱ سيڪڙو ۽ سرحد صوبو ۱٣‏ 
سيڪڙو جو حصو ڏنو ويو. سمنڊ ڏانهن ڇوڙ لاءِ هڪ ڪروڙ ايڪڙ فت جو متقدار 
متعين ڪندي ڪوٽڙيءَ کان هيٺ گهربل ڇوڙ جي تين لاءِ اڀياس ڪرڻ جي ضرورت 
کي تسليمر ڪيو ويو. اهي نڪتا انهي ٺاهہ جي چو ٿين, ڇهين ۾ سٿين شقن ۾ر ڏسي 

ان ڪري پاڻي واري ٺاه, جي انگن اکرن کي واپڊا جي جد ولن ۽ انگن اکرن 


۾ر شامل ڪرڻو پوندو تم جيئن پاڻي جي موجود کي جي درست پوزيشن تي ٻپهچي 
”--------- شامل ٿا ڪجڻ 
ت پوءِ ٻيانوي لک سٺ هزار ايڪڙ فٽ جو خسارو سامهون ٿو اچي. اهو خسارو 
واپڊا جي ڪجه انگن اکرن ۾ر اڃاٿين بهتري ڪرڻ تي هڪ ڪروڙ ٻيانوي لک نوي 
هزار ايڪڙ فٽ تاٿين وڃي پهچند و. هيٺ انهن خسارن ۾ واپڊا طرفان انگن اکرن پر 


اڀرندي ندين مان پائي جي فراهمي 

۱417ع واري سنڌو جي پاڻي جي ناه موجب ٽن اڀرندي ندين جا وهڪرا 
مڪمل طور ڀارتي استعمال لاءِ مخصوص آهن. ڀارت ستلج ۾ بياس ندين تي اڱيئي 
ذخيري وارا ڊيمر ٺاهي چڪو آهي جڏهن ت راويءَ تي ذخيري ڪنداڙ منصوبو 
٣۱44ع‏ ۾ مڪمل ٿيڻو هو. اهو بہ ڄاڻائجي تہ ڀارت ٽنهي اڀرندي ندين تي ڊيمن 
کي ڳنڍ يندڙ ڪينالن جو هڪ گرڊ سسٽمر ٺاهي ورتو آهي. انهي سسٽمر تحت ڀارت 
پاڪستان کي هڪ ب ڦڙو ڏيغ کان سواءِ سمورو پاڻي استعمال ڪري سگهي ٿو. 
زراعت بابت قومي ڪميشن جي رپورٽ موجب واپڊا جو خيال آهي تہ رواي تي 
انهيءَ ڊير کانپوءِ اڀرندي ندين جي پاڪستان ڏانهن چوماسي واري مَند جي پڇاڙي 
پر ايندڙ چاڙه کانسواءِ پاڻي جي ڪا جوڳي فراهمي نہ رهندي. انهن حالتن ۾ر اها 
ڳالهہ سمجه پر نم اچڻ جوڳي آهي تہ واپڊا ڪهڙي ريت اڀرندي ندين مان اسي 
سيڪڙو امڪان جي آڌار تي پند رهن لک ايڪرڙ فت پاڻي جي فراهمي جو تعين ڪيو 
آهي. 


ڪال تا ڊايمر ه-۱ 
انکانسواءِ جنوري ٣‏ *۱ع ۾ر! وله پاڪستان جي واپڊا طرفان هڪ خانگي 
فرمر ذريعي ۱4٣‏ ع تائين اولهہ پاڪستان پر پاڻي ۽ بجليءَ چ ‏ 3 
تيار ڪيل دستاويز پر بہ هر اڀرندي نديءَ جي حصيداريءَ کي ٻُڙي ڄاڻايو ويو هو. 
جسٽس فضل اڪبر ۾ جسٽس حليمر بہ پنهنجي رپورٽن ۾ر ساڳڱي صورتحال 
ڄاڻائي آهي, جڏهن ت پاڻيءَ جي ماهر مشهور سائنسدانن ڊاڪٽر نذير احمد ۽ 
غلام رسول چوڌري پنهنجي ڪتاب ” پاڪستان جي آبپاشيءَ واري زراعت"” هر 
اڀرندي ندين جي حصي بابت هيئن لکيو آهي: 

”.۱ ۱ع واري پاڻي جي ٺا تحت ڀارت کي پاڻي جا مڪڪمل حق حاصل 
آهن ۽ ان سمورن وهڪرن کي موڙڻ جا انتظام ڪري ورتا آهن. ماڌوبور واري منئين 
وهڪري جي ۱444ع پر انتظام مڪمل ٿيڻ کانپوءِ پاڪستان پر داخل ٿيندڙ 
جولاءِ ۾ آگسٽ واري مڪتمل چاڙه وارن وهڪرن جي راهہ روڪي ويندي” هو 
وڌيڪ ڄاڻائين ٿا بيیاس نديءَ تي پانڊو ۽ پونگ ڊير نٺاهيا ويا آهن. راوي بياس 
لنڪ ماڌوپور جو پاڻي کڻي ٿو. ٽئين ڊيمر جي مڪمل ٿيڻ کانپوءِ راويءَ جو مڪمل 
وهڪرو ڀارت پر ئي ذخيرو ڪيو ۽ استعمال ڪيو ويندو”. 

مٿين تجزئي جي روشنيءَ ۾ر واپڊا طرفان اڀرندي ندين مان ۱0 لک ايڪڙ 
فٽ پاڻي حاصل ڪرڻ وارن انگن اکرن کي رد ڪندي اتان جي حصي کي ٻُڙي ليکيو 
وڃي. 

نقصان ۽ لاڀ (ر۾ اسٽيشين کان هيٺ (هڪرن سميت) 


ڪوبہ وڏو ڊيم ٺاهڻ سان هيٺين وهڪرِ, جي تاريخي ۽ ايراضي وا انداز 
متاثر ٿکي ٿو ۾ نتيجي طور ڊيمر ٺاهڻ کان اڳ واري دور جي ڀيٽ پر پوءِ وڏيون ۾ 
اهم تبديليون سامهون اچن ٿيون. آمسريڪا ۾ ڪولوراڊو نديءَ تي هوور ڊير ۽ 
ٽيڪساس ۾ر پيڪاس دريا تي ڊيمر ٺهڻ کانپوءِ گذريل ڪجه سالن کان پاڻي جي 
اڻهوند انجا فقط ب٫‏ مثال آهن. 

پنهنجي جدول ۾ر واپڊا پنجن مان چار سال نقصانن جا انگ اکر اسي لک 
ايڪڙ فٽ ڄاڻايا آهن. اها ڪٿ 1-1۱ ۱4 ع کان ۱440-43 ع تائين منگلا کانپوءِ 
واري عرصي تي ٻڌل آهي جڏهن تم ساڳي جدول ۾ ڪئنال جي ڇوڙن جا انگ اکر 
تربيلا کانپوءِ واري عرصي جا کنيا ويا آهن. اهو غير مستقل مزاج ۾ گمراهم ڪندڙ 
طريقو آهي ۾ انڪري اهو درست ڪرڻ جي ضرورت آهي. 


واپڊ! جي انگن اگرن موجب ۱۱44ع کان .۱744ع تائين تربیلا 
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کان اڳتي اصل نقصان هڪ ڪروڙ اٺونجاه لک ويه هزار ايڪڙ فٽ (هڪ سال ۾ 
وڌ ۾ر وڌ ٻم ڪروڙ ٻٽيهہ لک ڏه هزار ايڪڙ فٽ) درج ڪيا ويا. ويجهڙائي وارا 
سال وڌندڙ لاڙي جي نشاندهي ڪن ٿا. ان جي آڌار تي اسي سيڪڙو امڪانيت تي 
نقصان هڪ ڪروڙ سٿٽٽيه لک چاليهہ هزار ايڪڙ فٽ تي وڃي پهچندا جڏهن ت 
واپڊا پنهنجي جدول ۾ر نقصان اسي لک ايڪڙ فٽ ٿي ڄاڻائي. 

هاڻ اسين جيڪڏ هن تربيلا کانپوءِ واري دور ۱4-4 ع کان +۱444-4ع 
۽ شروعاتي يارنهن سالن (۱43-۱ع کان ۱4-٣٣‏ ع) دوران سرشتي جي 
نقصانن وارن انگن اکرڻ کي جاچينداسين تم لاڙو وڌيڪ شفاف ۽ واضع طور اسان 
آڏو ايندو ۾ دراصل منگلا کانپوءِ تربيلا جي شروع ٿيڻ وارن يارهن سالن دوران جي 
اڻهتر لک ايڪڙ فٽ نقصان جي ڀيٽ پر اينداڙ سالن دوران نقصان هڪ ڪروڙ 
پنجونجاه لک پنجاھ هزار ايڪڙ فٽ ٿي وڌندڙ لاڙي جي نشاندهي ٿو ڪري. 
ڪالابا غ ڊير ٺهڻ جي صورت پر اهڙي ئي وڌيڪ نقصان جي توتع رکڻ گهرجي. 
ڪالابا غ ڊيمر کانپوءِ نقصان جي گهٽ پر گهٽ ڪٽ ٽيه لک ايڪڙ فٽ لڳائي 
سگهجي ٿي. 

الهندي ندين جي پائي جو پارتٿ هِٿان بااختيار استعمال 

واپڊا جي جدول ۾ر انهن ندين سان ڀارت جو بااختيار استعمال ويه لک“ 
ايڪڙ فٽ ڄاڻايل آهي. واپڊا انهيءَ انگ اکر جو ڪو ثبوتي حوالي نہ ڏنو آهي. 
جڏهن ت يارهن آگسٽ 444 ۱ ع تي سينيٽ ۾ر پڇيل سوال نمبر ۱٣"‏ جي جواب ھر 
پاڻي ۽ بجليءَ جي وزير ڄاڻايو هو ت, 1 4 ۱ع واري سنڌو پاڻي ٺا تحت ”ڀارت 
طرفان زرعي اس ممال لاءِ الهندي ندين مان پاڻي حاصل ڪرڻ تي ڪا پابندي 

سال ب سال بنياد تي باڻي جي موجودگي 

ڪالا باغ ڊيمر جي حمائت پر هڪ دليل اهو بہ ڏنو ويندو آهي تہ هر سال 
چاڙه دوران ٻ کان ٽي ڪروز ايڪڙ فٽ پاڻي سمنڊ پر ٿو پوي. عام شهري ت, 
واضم طور تي اهو سوچيندو تم هر سال ايڏي وڏي زيان کان بڄڻ لاءِ پاڻي جو 
ذخيرو ڪرڻ ضروري آهي. ان لاءِ سنڌو دريا تي ڪوب اهڙو ماڳ ن, هئڅ ڪري 
جت هڪ سال جو اضافي پاڻي ٻين سالن لاءِ محفوظ ڪري سگهجي. ذخيرو ڪندڙ 
ڊير لاءِ اضافي پاڻي جي ذخڂيري کي سال بہ سال پيش ايندڙ صورتحال ڀٽاندڙ ڏسڻو 
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پوندو. تربيلا کانپوءِ وارن سالن دوران سنڌو پاڻي ٺا تحت ڀارت کي ڏنل پاڻي. 
پاڻي ٺاھ, تحت ورهاست ۾ر گوٽ ۽ اصل ڇوڙن ۽ سمنڊ پر لازمي ڇوڙ کانپوءِ 
چوڏهن سالن مان فقط چار سال ٿي اضہافي پاڻي رهيو آهي. 0-71٣۱8ع‏ کان 
۱444-14 ع وارن انهن چوڏهن سالن جي اها تصوير ڪالابا غ جي حصي وئڻ کان 
اڳ جي صورتحال آهي۔ 

انهن انگن اکرن موڄب ڪالابا غ ڊير جي اڏاوت ۽ گهربل پاڻي, جيڪڏهن 
رائيٽ ۽ ليفٽ بينڪ ڪينال کي ڌار ڪجي ت, چوڏهن مان فقط ٻ سال هوندو ۽ 
جيڪڏهن مٿين ٻنهي ڪينالن کان شامل ڪبو ت پوءِ اضافي پاڻي رڱو هڪ سال 
(چاڙه وارو سال) ئي ملي سگهندو جيڪو هڪ سؤ يا ان کان بہ وڌيڪ سالن جي 
عرصي ۾ هڪ ئي ڀيرو ممڪن آهي. 

زائيت ۽ ليفت بينڪ ڪالاباغ ڪينال 

رٿيل وڏي پئماني جي رائيٽ ۽ ليفٽ بينڪ ڪالابا غ ڪينالن لاءِ پاڻي جي 
گهرج هڪ ڪروڙ اٺاويهہ لک اسي هزار ايڪڙ فٽ هوندي. اها حد خود ڊيمر جي 
گنجائش کان ٻيڻي آهي. ڪالابا غ ديمر جي فني ماهرن پنهنجي رپورٽ ۾ر واضع 
ڪبو آهي تم انهن ڪينالن جي اڏاوت انتهائي اڻ لاڀائتي ٿيندي. انجي تصد يق پاڻي 
۽ بجلي جي وزير ۱؟ جولاءِ ۱444ع تي سينيٽ ۾ر منهنجي پڇيل سوال جي جواب هر 
پڻ ڪکي. واٻڊا جي چيئرمين مارچ ۱44۱ پر پڻ ساڳي ڳالھ ڪٿي ۽ ڄاڻايو تم ان 
ڏس ۾ وڌيڪ اڀياس ڪرايا ويندا جن لاءِ واسطيدار صوبائي حڪومتن پنهنجي سر 
خرچ ڀرڻ جي آَچِ ڪكي آهي. انهن وڌيڪ اڀياسن اها ڳالهم سامهون آندي آهي تہ 
انهن ڪينالن تي خرچ خود ڊير تي ايند خرچ جيترو ئي هوندو. جنهن صورت هر 
خود ڊيم لاءِ پاڻي موجود ناهي انهن ڪينالن تي شاهي ڂرچ ڪهڙو جواز رکي 
ٿو!!؟. 

نثيجا ۽ سفارشون 

اهڙي صورتحال ۾ر آبادي ۾راضمافي سبب خوراڪ ۾ وسيلن ۾ر اضمافي سان | 
گڏوگڏ پرڏيهي واپار لاءِ حالتون پيدا ڪرڻ لاءِ هڪ حقيقي ۽ بڻيادي روش اختيار 
ڪرڻ جي ضرورت آهي. ان ڏس ۾ر ممڪن حل هيٺ ڏڃن ٿا: 

۱ مٿاڇري تي موجود پاڻي مڪمل طور تي استعمال ڪيو پيو وڃي. تنهنڪري 
ڪالاباغ يا اهڙي ڪنهن ٻئي ڊير جي اڎاوت غير مناسب ٿيندي. 


؟-۔ ترجيح ڪينالن ۾ واٽر ڪورسن ۾ر خاص طور تي لوڻيائي زميني پاڻي وارين 
ايراضين ۾ر نقصان گهتائڻ لاء موجود فراهمين جي تحفظ کي ڏيڻ گهرجي. 

پاڻي جي ساڳي مقدار سان وڌيڪ ايراضي کي عمل هيٺ آڻي بهتر فصل 
ڪري سگهجندڙ تحقيق ۾ آبپاشي واري سرشتي جي بحاليءَ واري پروجيڪٽ 
جهڙا ڪيترائي پروگرامم شروع ڪري چڪي آهي. انهن پروگرامن جي اهليت 
جو دارومدار بهر صورت انهن جي مسلسل ڪٿ ۽ چڪاس تي آهي تہ جيگن 
ملڪ جي بهٽري لاءِ گهربل معيار حاصل ڪري سگهجن. 

0 مستتبل لاءِ بجلي پيدا ڪرڻ وارو پروگرامر حقيقت پسند ۽ معروضي حالتن تي 
ٻڌل هئڻ گهرجي. ذخيرو ڪرڻ لاءِ پاڻي جي عد مر موجودگيءَ جي صورت ۾ر 
اڳگيئي واضع ڪيل دريا جي وهڪري واري رٿا تي ڌيان ڏنو وڃي جنهن مان 
پند رهن هزار ميڱاواٽ بجلي حاصل ڪري سگهجي ٿي. 

۱ -۔ لوڊ شيڊنگ کان بچڻ لاءِ سمورن هائيڊل پاور پروجيڪٽس جي اڻ ٽٽ حصي 
طور اعزازي ٿرمل جنريشن گنجائش جي رٿا بندي ڪکي وڃي. 

؟'۔ تربيِلا جي باقي رهيل ۱0, ۱۱, ۱٣‏ نمبر يونٽن کي ڪالابا غ جي اڏيءَ تي 
تربان ڪرڻ بد ران ترجيحي بنيادن تي قائر ڪيو وڃي. 

(ليکڪ اڳوڻو سينيٽر آعي ۽ هي مضمون ٣۱44ع‏ ۾ر” سائنسدانن ۾ 
سائنسي پيشيورن جي تدظيم "51 5ڀ7/4] جي ڪوٺايل سيمبنار ۾ر پڙهيائين). 
(ترجمو: اسلمر خواجا) 


ڪالا باغ ڊيمِ 1 


انجنيئر عبدالرسول ميمڻ 
ڪال باغ بابت ڪش (يتار 


نار ٿب: 

ڪالابا غ ڊئم جي اڈاوت لاءِ رڻيل هنڌ سنڌونديءَ تي تربيیلا ڊئمر کان 
لهواري پاسي +.؟۱ ميلن ۽ ڪالابا غ جي شهر جي منئين پر اٽڪل ۱٣‏ ميلن جي فاصلي 
تي آهي. جتي درياءَ ميداني علائڻي ۾ر داڂل ٿئي ٿو. اهو عربي سمنڊ کان ميل 
بري آهي (جن هن تت سامونڊي ڪناري کان هيستائين درياءَ جي ڊيگهہ 44٣‏ ميل 

سنڌڊ درياٽئي سرشتو. 


سنڌ وندي سنڌ طاس جي ڇهن دريائن پر وڏي پر وڏي آهي. +۱41ع واري 
سنڌ طاس سعاهدي تحت اُڀرندي وارا ٽي درياھ راوي. بياس ۽ ستلج,. جن جو 
ساليانو وهڪرو ٣٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ هو, مڪمل طور ڀارت جي استعمال لاءِ ڏنا 
ويا. جڏ هن ت, اُلهندي وارا ٽي درياه, سنڌو, جهلمر ۽ چناب جن جو رم اسٽيشن تي 
ساليانو وهڪرو ۱٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ هو. سي ان شرط سان پاڪستان جي حوالي 
ڪيا ويا تہ ڀارت کي والاريل ڪشمير پر اولهہ وارن دريائن جي پاڻي سان ۱٣‏ لک 
ايڪڙ زمين آباد ڪرڻ جو حق هوندو. 

٣۱41ع‏ پر جهلم نديءَ تي منگلا ڊر مڪمل ڪيو ويو جنهن جي بجليءَ 
جي آپت واري شروعاتي گنجائش ٣..+‏ ميگا واٽ هئي,. جيڪا +..4 ميگاواٽ تائيڻ 
وڌي چڪي آهي ۾ اڃان ب هڪ هزار ميگاواٽ گنجائش وڌائڻ تي ڪر هلي رهيو 
هي. 


ک 


سد 


اٽڪ کان +؟ ميل مٿئين پر (ڪابل / سنڌو دوآبو), تربيلا ڊئمر جو وڏو 
ذخيرو آهي. جنهن جو پاڻي گڏ ڪرڻ وارو علائتو +:19,0 چورس ميل آهي. هي 
ڊئمر ۱٣‏ ع ر مڪمل ڪيو ويو, پر سرنگه تمبر ؟ جي ناڪامي ۽ بعد ڀر اوڀاري 
پاسي پاڻيءَ کي روڪيندڙ ته ۾ر سوراخ ٿيڻ سبب ڊٿمر ڀرجي نہ سگهيو, ۾ هنگامي 
بنيادن تي ان سان پاڻي نيڪال ڪيو ويو, ان ۱٣۱4ع‏ ۾ر ڪمر ڪرڻ شسروع 
ڪيو. جيتوڻيڪ اوڀاري پاسي تي هر سال سوراح ٿي وڃن ٿا جن کي هڪد م ڀرڻ 
لاءِ مناسب خيال رکيو وڃي ٿو. ان جي بجلي جي اپت واري شروعاتي گنجائش +.؟٣'‏ 
ميڱگاواٽ آهي جنهن کي هاڻي ۱٣‏ ميگاواٽ تائين وڌايو ويو آهي. ۾ ٣٣٣‏ ميگاواٽ 
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جي گنجائش وارا وڌيڪ ٣‏ يونت لڳائڻ جو ڪر هلي رهيو آهي. چشْشما- جهلم 
لتڪ ان بکراج مان ڦٽي ٿو. 

اکوني ناريم 

سنڌ طاس را جي ٻن ڊئمن لاءِ منگلا ۽ تربیلا جا هنڌ ان ڪري چونڊ يا 
ويا جو فقط اهي ٻ هنڌ اهڙا هئا. جن بابت ڪجه نفصيلي کوجنا ڪئي ويئي هئي. 
منگلا ڊئمر فوري طور تي. سنڌ طاس معاهدي ۾ر مقرر ڪيل مدي اندر تعمير ڪيو 
ويو. جڏهن تربيلا تي غور ڪيو پكي ويو. تڏهن متيادل طور ڪالا باغ بہ ويچار 
هيٺ هو. عالي بئنڪ جي ليف ٽنڪ رپورٽ ۱4٣‏ جا هيٺيان ٽُڪرا ان ڏس ۾ 
روشني وجهن ٿا: 

” ڪالابا غ ڊئمر جي مکي خاصيت ان جي ساڳئي وقت بنيادي نوعيت جي 
ڪشش توڙي مکي. ڪمزوري آهي ”چاس ٽي مسئن” پاران وجود پر آندل هي 
پراجيڪٽ سلوگسنگ اسڪيمر تحت ڪمر ڪندو جيگن ذڎڂيري جي پاڻي گڏ ڪرڻ 
واري مدي کي وڌائي سگهجي. آبڪلاڻي واري شروعاتي مُند جو گهڻي مٽي گاڏر 
پاڻي لازمي طور تي ذخيري مان بنا ڪنهن رنڊڪ جي حارج ٿيڻ ڏنو ويندو. جنهن 
سان گذريل وقت پر درياءَ جي مکيہ وهڪري پر گڏ ٿيل مٽي ب. ڪنهن حد تائين 
صاف ٿي ويندي. جيتوڻيڪ ان طريق ڪار لاءِ ڪنڪريٽ جي گكري ته واري ڍانجي 
جي ضرورت پوندي. جنهن سان پيڙه, تي وڏو دٻاءُ پئجي ويندو”۔ 

اهڙي ريت 414 ۱ ع پر هيٺين سببن جي ڪري تربيلا کي ڪالابا غ تي اوليت 
ڏني ويئي: 

(الف) سائٽ بابت وڌيڪ تفصيل ڄاڻ. 

(ب) ڊئمر مان ذيلي ذخيرن جي وڏي تعداد کي ترقي وٺرائڻ جو امڪان. 

(ج) تربيلا پر بجليءَ جي وڌيڪ آبت ٿيڻ جو امڪان. 

درحتيقت جن ماڻهن ڪالاباغ کي تربيلا جي متبادل طور رد ڪري ڇڏيو 
هو., تن جي ذهنن پر ڪالابا غ جي مکيہ ڪمزوري اُتي مٽيءَ جي گڏ ٿيڻ وارو مسئلو 
هو 

تربيلا جي اڏاوت شروع ٿيڻ کانپوءِ. اُن جي 0 سالن جي مختصر امڪاني 
زند گيءَ جي پيش نظر ڪالابا غ جي تعمير تي ويچجار ڪيو ويو. ميسرس آي. سي. 
اي. کي ڪنسلنينسي جو ڪر ڏنو ويو, جن ه٣۱4ع‏ پ۾ر ان جي فزيبلٽي رپورٽ 
پيس ڪکي. 44٣‏ ۱ ع پر ڪالابا غ بابت اڳوڻي ايياس کي يو اين ڊي بي ۾ پاڪستان 
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سرڪار جي مالي سهڪار سان ڪنسلٽنٽس نين حائتن سان ٺهڪايو. سرحد صوي 
طرفان, پاڻي گڏ ڪرڻ جي بُلند سطح ٿ؟* تي اعتراض کانپوءِ ان اڀيڪاس تي 
نظرتاني ڪندي پاڻي ذخيرو ڪرڻ جي سطح کي گهٽائي 4۱0 ڪيو ويو ۽ رپورٽ 
جون ۱444ع ۾ر واپڊا کي پيس ڪئي ويئي. 

پاڪستان سرڪار کي پراجيڪٽ رپورٽ پيشس ٿيڻ کانپوءِ سرحد ۽ سنڌ 
جي صوبن ڊئمر جي اڏاوت تي اعتراض اٿاريا جنهن بعد ٽيڪنيڪي معاملن جي نبيري 
لاءِ صوبن ۽ واپڊا جي عيوضن تي مشتمل هڪ ڪالابا غ ڪميٽي جوڙي ويئي. ٻئي 
پاسي ٿ؟ جون +۱4 ع تي سياسين پارٽين سنڌ اسيمبليءَ ۾ر هڪ ٺُهرا؛ پاس ڪري 
وفاقي حڪومت کي سفارش ڪئي ت پراجيڪٽ کي رد ڪيو وڃي. سرحد 
اسيمبلي * آڪٽوبر ۱44۱ع تي چوتون ڀيرو يڪراءِ ٺهراءُ پاس ڪري ڊئمر جي 
اڏاوت ترڪ ڪرڻ جي گهر ڪکي. ايستائين جو واپڊا جي ماهرن ۽ اڳوڻي سيديٽر 
قاضي عبدالجيد جي مضمونن کي قومي اخبارن شه سرخين سان شايع ڪيو. سنڌ 
طرفان مکيہ اختلاف پاڻيءَ جي دستيابي ۽ ماحولياتي اثرن بابت هو, جڏهن ت,ہ 
سرحد طرفان مخالفت جو ڪارڻ ڊئمر جي ڇڏيل پاڻي جي اثر -1ٌ6 1181« ۽12)101) 
(00ع] ۾ پشاور ۾ مردان جي وادين تي پوندڙ ماحولياتي اثر هئا. انهن ٻنهي تڪراري 
معاملن توڙي مکي ٽيڪنيڪي مسئلن جهڙوڪ بنياد ۽ سلوگسنگ جو تجزيو ڪرڻ 
ضروري آهي. 

ٻائيءَ جي دستيابي 

هڪ ڀيرو اهو فيصلو ٿي وڃي ت آبپاشيءَ لاءِ مختلف مدن پر پاڻيءَ جي 
اسٿعمال لاءِ ڪيٽرو ڪيترو ياڻي ڏنو ويندو تت پوءِ اهو ڏگيو سسموال باڻي, ٿو رهي تہ 
مختلف ڏسن ۾ر استعمال لاءِ واقعي ايترو پاڻي ميسر ٿي سگهندو, جيتري سپلاءِ مهيا 
ڪرڻ لاءِ ٺاه ڪيو ويو آهي. ان سوال جي جواب جو بنياد تفصيلي انجنيئرنگ 
اسٽڊيز تي ٻڌل هئغ گهرجي. جن ۾ر ڪي طريقہ ڪار اختيار ڪيل هجن ۽ آهي 
ڪجه مفروضر تي ٻڌل هئڻ گهرجن. ان ڏس ۾ر هيٺيان سوال اهمر آهن: 

۱ - اهو اڀياس گهڻن سالن جي تعداد تي ٻڌل آهي. 

٣‏ سرشتي ۾ر ٿيندڙ پاڻيءَ جو زيان ڪيترو آهي. 

-٣‏ دريائي سرشتي ۽ ماحولياتي معاملن کي سد نظر رکڻ بعد پاڻي جو 
ڪيترو مقدار استعمال ٿيڻ جو کو هوندو. 

ابساسي ساٺن جو تعداد. 

اهو معلوم ڪرڻ جو ڪوب طريقو ڪونهي تہ ڪنهن دريائي سرنستي هر 


ڪالا با غ ڊيمر +۱۱ 


يج 9 ڀاتيءَ جو ڪيترو مقدار دسينٽياتَ هموندو. ان ڏس ۾ر سب کان بهٽر اهو 
جيتري ماضيءَ پر رهي آهي. اڀياس جو مدو جيتري قدر ڊگهو هوندو پاڻيءَ جي مقدار 
بابت اگڪنتي اوتري ئي وڌيڪ درست هوندي. هڪ اهڙي معاملى (پاڻي) لاءِ جنهن 
جي تاريخ بحرانن سان ڀربور ۽ انساني ڄاڻ کان مٽتڀري هجي. اسان کي ڪنهن 
قطعي نتيجي تي پهجڻ کان اڳ سموري رڪارڊ کي جاچڻ گهرجي. ” پاڻيءَ جي 
وسيلن واري اننظامي ڪميٽي ۱44 ۽” جي ڪارروائي دوران, جنهن جو چيگئرمن 
ميمبر وانر وايڊا هو, ۱4٣‏ کاڻ ۱444ع تاٿين ٽنهي دريائن جي موسمي ۽ ساليانن 
وهڪرن جا انگ اگر سهيڙيا ويا. ۾ انهن جي هيٺين خاصيتن جو ڪاٿو لڳايو ويو. 

يا 1.37,27 ملين ايڪنز فوٺ. 

11111)ن1ٰ 37.4[ ملين ايڪڙ فوٽ 

وڌا مر وڌ 680.09 ملين ايڪڙ فوٽ (سال (19590-60) 

گهٽ ۾ گهٽ .100.31 ملين ايڪڙ فوٽ (سال 1974-75) 


قٴباڻ #پير[ ‏ 123.59 مل ايڪ فوٿ: 


اهو ظاهر آهي تہ هنن انگن پر ڪافي لاها چاڙها آهن. اسان ماضيءَ ۾ ڪيل 
ڪن ايياسن جي حوالي سان ڪنهن مناسب انگ تي پهچي سگهو ٿا. پاڻيءَ جي 
وسيلن واري انتظامي ڪميٽي ش مان ٣‏ سالن پر دستياب پاڻيءَ جي مقدار کي هنن 
لنظن پر بيان ڪيو آهي. ”اسڪاني طور دستياب پاڻيءَ جي وهڪري تي ويڄار 
ڪندي اھو پيش نغلر رکن گهرجي ت آهي وشڪرا هڪ کان ٻکن سال ۾ر ڦرندا 
گهرندا رهيا آهن ۽ پاڻيءَ جي ذخيري ڪرڻ جي ايڏي گنجائشس ڪانهي جنهن ساڻ 
مئين سراسري وهڪرن کي بعد جي سالن لاءِ سنڀالي رکجي. تنهنڪري اندازن جو 
دارو مدار ومڪري جي اهڙي سطح تي رکڻ گهرجي. جنهن تي پنجن مان گهٽ هر 
گهٽ چئن سانن تائين انحصار ڪري سگهجي. ميسرس هرزاس. نظرتاني ٿيل 
ايڪشن پروگرامر کي سهيڙڻ مهل پاڻيءَ جي سراسري مقدار کي ”دستياب مقدار” 
فرض ڪيو هو. 

جيڪڏهن اسان انڊس ڪميشن جلد - ۱, ٣٣۱4ع‏ جي رپورٽ تي نظر 
وجهون جنهن جو سربراه جسٽس راؤ هو جنهن سنڌ ۽ پاڪستان کان اڳ واري 
پنجاب ۾ر ٽياڪڙي ڪندي آمريڪي سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي جو حوالو ڏڎنو هو 
جيڪو ان ويومنگ جي ڪولوراڊو خلاف ڪيس 4؟*۱ع ۾ر ڏنو هو. ويومنگ 
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رياست لاراسڪ درياءَ جي سَنڍ واري رياست ڪولوراڊو خلاف ڪيا داخل ڪيو 
هو. جيڪا ٻنهي رياستن وچ پر وهندز ان درياءَ جو رخ موڙڻ جي ڪوشش ڪري 
رهي هئي. فيصلي جي لاڳاپيل پکرا (4). هيٺ پيشس ڪجي ٿي. 


”() ڪولوراڊو واري شاهديءَ ۾ر, درياءَ جو هڪ ڊگهي مدي تائين 
سراسري ساليانو وهڪرو ڄاڻايو ويو آهي ڄڻ اُهو پاڻيءَ جي دستياب سپلاءِ ماپڻ 
جو مناسب پكمانو هجي پر عدالت سمجهي ٿي ت پاڻيءَ جي وهڪري ۾ر وڏي ڦير 
گهير سبب اهو مناسب پئماڻو ڪونهي”. عملي طور تي پاڻيءَ جي دستياب هجڻ لاءِ 
سپلايادمپتا لاڳيخن ۽ قابل اتحطار هٿڻ شهرټ *: ”فصل باڻر: چين سراضري 
ومڪري جي أميد تي نٿا آٻائي سگهجن جيڪو ڪون ايندو. نہ ئي پاڻيءَ جي اُنهن 
غير معمولي وهڪرن جي يادگيريءَ تي آباد ڪري سگهجن ٿا, جيڪي گذريل سالن 
پر درياءَ مان لنگهي چڪا آهن. جڏهن پاڻي حتيقي طور ڏبو آهي تڏهن ئي ڌرتي اُن 
جي موٽ ڏيندي آهي”. عدالت پاڻيءَ جي دستياب سپلاءِ بابت هڪ خاص مدت هر 
گهٽ پر گهٽ پاڻيءَ واري وهڪري کي بہ درست پثماني طور قبول ڪرڻ کان 
انڪار ڪري ڇڏيو. ” عملي طور آبپاشي ڪندڙن ۾ تجربيڪار اريگيشن انجنيئرز 
وچ ۾ر ان ڳاله تي عامر اتفاق راءِ آهي تم گهٽ ۾ر گهٽ قدرتي وهڪرو ئي ان ڏس ۾ر 
پرک جو پئمانو ڪونهي” عدالت سمجهي ٿي ۽ سندس خيال آهي تم عملي طور تي 
ڪن خاص حدن اندر, هڪ نسبتا لاڳيتو انحصار جوڳو پاڻيءَ جو وهڪرو. جيڪو 
گهٽ پر گهٽ مقدار کان وڌيڪ هجي. ذخيرن جي مدد سان حاصل ڪري سگهجي 
ٿو”. ان مان ظاهر ٿئي ٿو تم عدالت نم هڪ ڊگهي مدي جي سراسري وهڪري کي ۾ 
نہ ٿي گهٽ ۾ر گهٽ ڪن ٻن لاگيتن سالن جي سراسري گهٽ ۾ر گهٽ وهڪري کي 
قبول ڪري ٿي. واضح طور تي عدالت انهيءَ مفروضي کي اهميت ڏني آهي تہ اهو 
ممڪن آهي ت, پاڻيءَ کي هڪ سال ذخيرو ڪري ان کي ٻئي سال استعمال ڪجي. 
پر اهو وڌيڪ ڊگهي مدي لاءِ گڏ نٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن اسان پاڻيءَ جي 
ميسر هجڻ جو ڪاٿو آمريڪي سپريم ڪورٽ واري فيصلي جي بنياد تي لڳايون تت 
پاڻيءَ جي حاصل ٿي سگهندڙ سڀلاءِ 124.58 ملين ايڪڙ فوٽ ٿيندي جيڪا 8090 
دستيابيءَ (123.9 ملين ايڪڙ فوٽ) جي لڳ ڀڳ آهي. 


سسٽم ۾ پاٿيءَ جڍو زيان 


جيتوڻيڪ دريائن ۾ پاڻيءَ جي زيان جي ڏس ۾ر مختلف اڀياس ڪيا ويا آهن 
پر ڪابہ نظرياتي يا تجربي فارسولا ٺهي ڪان سگهي آهي, جنهن سان دريائن ۾ 
پاڻيءَ جي زيان جو تعين يا ڪنهن سال دوران ان ۾ر ڪيترو پاڻي هوندو تنهنجي 


الا يا ع اي ٣‏ 
اگڪتي ڪري سگهجي. ڇو تہ ان ڏس پر ڪيترائي پاسا آهن, جن جي اثرن بابت 
اگڪٿي نٿي ڪري سگهجي. جهڙوڪ رڪارڊ نہ نيل وهڪرا, چئنل سرشتي پر ڦير 
گهير. اڱين ٻوڏن جو نمونو ڪهڙو هو وغيره. اهوئي سبب آهي جو اڻ واپريل پاڻيءَ 
جي سپلاءِ جي بنياد تي اڀياس ٿيڻ گهرجي. اهڙي ريت پاڻمرادو طور تي ٿيل زيان 
ٿٹٻ ۾ر اچي ويندا. سنڌ طاس پر پاڻيءَ جي زيان سال بسال ڦرندو گهرندو رهيو 
آهي. ۱٣‏ ۱4 ع ۾ر منگلا تعمير ٿي ويو جنهن پاڻيءَ جي زيان جي تاريخي طريقي هر 
تبد يلي آڻي ڇڏي. ساڳڱي ريت ۱4-۱4 ع پر تربیلا چالو ڪيو ويو, جنهن پاڻيءَ 
جي زيان واري نموني کي وڌيڪ تبديل ڪري ڇڏيو. پاڻيءَ جي زيان واري نئين 
لاڙي جو اپياس ڪرڻ لاءِ اهو بهٽتر ٿيندو تہ انهن ٻنهي دؤرن پر ٿيندڙن نقصانن جو 
ڪاٿو لڳايو وڃي. 


اڻ وايرايل پاڻيءَ, جي سسڀلاءِ جي تيادھ تي پاڻي جي وسيلن واري انتظامي 
ڪميٽي پاران پاڻيءَ جي زيان جو, موجب هيٺين ريت ڪاٿو لڳايو ويو آهي. 


تربيلا ڊئمر چالو ٿيڻ بعد 


3 - | 1977-78 6.)60 - ملين ايڪڙ فوٽ 
أ ]79 7 - ملين ايڪڙ فوٽ 
.9 7 7 85 4 
9-7 ان 8.8 ملين ايڪڙ فوٽ 
6.8 - 81 17.4 - ملين ايڪُڙ فوٿ 
12.0 - 82 5 - ملين ايڪڙ فوٽ 


1.43 - 2 0 - ملين ايڪڙ فوٽ 


6 + 2 3 ملين ايڪ وٹ 
0-3 85 5 - ملين ايڪڙ فوٽ 


09+ | 86 9 - ملين ايڪڙ فوٽ 


3.7۱1 - ملين ايڪڙ فوٽ 





مٿين جد ول مان ظاهر ٿئي ٿو تم نين ڊئمر تربيلا جي اڎاوت سان پاڻيءَ جي 
زيان پر اڃان بہ واڌري وارو لاڙو رهيو آهي. اهو پڌرو آهي ڇو ت, تربيلا جو ذخيرو _ِ 
1000 چورس ميلن جي ايراضيءَ تي پکڙيل ۽ +٬ت‏ ميل ڊگهو آهي. جنهن مان پاڻي 
سج جي تڀش سبب ٻاڦ بڻبو, ذخيري واري ايراضيءَ ۾ر ٽمڻ سببان زمين جي گهرائي 
۾ر ويندو ۽ ٻين طريقن سان بہ ضايع ٿيند و۔ 
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بائيءَ جو قابل استعمال مقداز 

پاڻيءَ جي دستياب سقدار ۾ زيان جي لاڙي جو ڪاٿو لڳائڻ بمد اساڻن 
دريائي پاڻيءَ جي ورچ واري ٺاه جي روشنيءَ پر پاڻيءَ جي قابل استعمال متقدار جو 
ڪاڻو 3 ٿي سگهوڻن ٿا. اهو واضح آهي تہ هڪ وڌيڪ ذخيري جي اذاوت سان 
باڻيءَ جو زيان اڃان ب وڌندو. بين الااقوامي تجربي مان پڻ ان ڳالهہ جي پٺڀرائي 
ٿئي ٿي. اوچي اسوان ڊٿمر ۾ر ساليانو 8.1 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي سج جي تپ سببان 
ٻاڦ بڻجي ضايع کي ٿو. جيڪو سالياني سراسري وهڪري جو ؟۱ سيڪڙو آهي. 
لنڊن جي ” ورلڊ واٽر” (اپريل 444 ۱ع) پر اها ڳاله. ڄاڻائي ويئي آهي. اهڙي ريت 
پاڻيءَ جو ذخيرو جيڪو پاڻيءَ کي محفوظ ڪرڻ لاءِ ٺاهيو وڃي ٿو, اهو پاڻي:َ کي 
محفوظ رکڻ بدران ضايعم ڪري ٿو. سراسري 4.576 ۽ آمريڪي عدالت جي فيصلي 
جي بنياد تي پاڻيءَ جو استعمال جوڳو مقدار پاڻيءَ واري ٺا تي عمل جي صورت ۾ر 
هيٺين ريت هوندو: 


سنڌ طاس ۾ر پاڻيءَ جو استعمال جوگو مقدار 


ڪل = 6 ٽ0 
۱ الهندي دريائڻن جو 137.27 123.59 124.58 1822-66 
رم اسٽيشڻ وارو جورڪارڊ 
وهڪرو. 


پٻ رم اسٽيشن کاڻ 13.71 ۔ 10.06 _ 10.96 - واپڍا موجب 
هيٺيون وهڪرو 


تقصان (-)/ 
فاٿد ۾ (-+)وايڊا 

+٣‏ پاڻيءَ جو سمتڊ 10,0)(1 8.0 - 0 - پاڻيءَ واري ٿاهم 
مرنڻيڪال 9 - 


سراسري لا 


صافي موجود 113.56 104.63 105.62 


۾ صوبن لاءِ رکيل 114.35 114.35 114.35 پاڻيءَ جو ٺاه 


۽ هندستان ‏ کي )2 20 20 بناهداي: ٤ج‏ 
استعمال جو ڏنل .2 
اختيار۔ 


استعمال لاءِ 2,790 _  11,72‏ = 1073 - 
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مُنبن جد ول واضع طور تي ڄاڻائي تي تہ ان حقيقت جي باوجود ت, پاڻيءَ جي 
زيان جو لاڙو وڌندو (گهٽ ۾ر گهٽ 4.۱ ملبن ايڪز فوٽ واڌو). پر موجوده زيان 
جي حساب سان بہ صوبن کي سندن پوري ڪوٽا ڏيڻ کانپوءِ پاڻي جي دستيابي نفي 
۾ر آهي. اهو ڄاڻائڻ ضروري آهي تن سنڌ کي آبياشسيءَ واري زراعت لاءِ .4.5 پاڻي 
ملڻ گهرجي. ڇو ت اها خشڪ علائقي (ل(11)1201(/,) پر اچي ٿي. اهو آت ڪر 
سيريمر ڪورٽ واري فيصلي سان پڻ ٺهڪندز آهي. 

سرد اصوبي تي ٿيندڙ اثر 

ڪالابا غ وٽ پاڻيءَ جي ذخيري جي حد آر. ايل. 4۱4 تائين وڌائي ويئي تم 
اهو اٽڪ کان سون دوابي تائين سنڌؤ جي وڏي واديءَ کي ٻوڙي ڇڏيندو جيڪو 
فاصلو > 4 ميلن جو آهي. ۽ ڪابل. سنڌو, .بي َ‫ ڪابل نديءَ کا پڻ ڏهاڪو 
کل يئ 0اگااا مي يو ويو اهو سون نديءَ کا ڀؿ ٣4‏ کِن سيل مي ڻائين 
پکڙجي ويندو. پاڻيءَ جي ذخيري جي 29 480 تي اهو سنڌو 
درياءِ کان 0 ميل مٿي تائين پکڙبو ۾ نوشهره کان ٿ؟ ميل هيٺ ڀرو هوندو. 


ڪالاباغ تي درياءَ جي آندل مٽي. واري ۽ پثر جي سالياني وزن جو ڪاثٿو 
٣٣+‏ ملين شارٽ ٽن (هڪ شارٽ ٽن = ؟ هزار پائونڊ) لڳايو ويو آهي, جنهن مان 
٣*؟‏ سيڪڙو وڏڎن داڻن تي ٻڌل واري هوندي. ان ۾ ڪابل درياءَءِ جو حصو ٿ؟ ملين 
شارٽ ٽن ساليانو هوندو جنهن مان ۱٣‏ سيڪڙو وڏن داڻن واري واري هوندي. 
سنڌو درياءَ جو پاڻي تمامر گهڻو لڙاٽيل هوندو آهي. جنهن پر ه؟ کان .4 سيڪڙو 
اهڙا پر ۽ گرئول هوندي آهي جنهن جي داڻن جي سائيز .۱ ملي ميٽر کان وڌيڪ 
هوندي آهي. جڏهن تہ ۱0 کان ٣.‏ سيڪڙو کن ۱ ملي ميٽر کان ننڍا هوندا آهن. 

جيگن ٿي ڊئم سان پاڻيءَ جي سطح وڌندي درياءَ جي بکڪ واٽر جي حد 
پاڻي جي ذخيري کان اوڀاري پاسي وڌندي ۾ درياءَ جي آندل مٽي بکڪ واٽر ايريا 
جي مئگين ڇيڙي تي گڏ ٿيڻ لڳندي. بکڪ واٽر ۾ مٽيءَ جي جمع ٿيڻ جو گڏيل اثر 
ساڳي ڏس پر اڳتي وڌندو. ڊئمر جي اڏاوت سان ڪيڏو وڏو علائقو ۽ ڍنڍ جو 
ماحول ڪهڙي حد تائين متاثر ٿيند و. تنهن جو فيصلو گهڻي ڀاڱي مٿٿئين پر مٽي جي 
گڏ ٿبڻ ۾ وڌڻ جي شرح ۾ چئنل جي ان ايراضيءَ سان ٿيندي آهي جنهن تي اهو 
پکڙيل هوندو آهي 


سنڌ وءَ جهڙن گهٹي متي گڏڙ پاڻي وارن دريائن مر ڊندڍ جي پاڻيءَ واري 
سطح کان مٿي ڪافي متدار پر مي گذ ٿيڻ لڳندي آهي. چين ھر ”زرد درياءَ” واري 


ڪالا با غ ڊيمر ۱٣‏ 
ذخيري تي بکڪ واٽر ۾ر گڏ ٿيندڙن ۽ پاڻيءَ جي بلند ترين سطح وچ پر تفاوت ۱ 
کان ٣؟‏ ميٽرن تائين آهي. مٽيءَ جو گهڻو مقدار آڻينداڙ دريائن جي هڪ ٻي خاصيت 
اها آهي تہ انهن ۾ر بکڪ واٽر جو پاڻي عام اکڪٿيءَ کان گهڅي وڏي ايراضيءَ ۾ 
پکڙجي ويندو آهي. 


دريائي پاڻي جي آندل سٽيءَ جو بندوبست ڪرڻ لاءِ اهو ضروري آهي تہ 
آبڪلاڻيءَ وارن سهيان پر پاڻيَ جي سطح جهن حد تائيڻ ٿي سگهي. گهت رکي 
وڃي. ڪالابا غ پر وچنئري سلوگسنگ وارو طريقو اختيار ڪرڻ سبب پاڻيءَ جي سطح 
کي پهرين جون کان +؟ جولاءِ تائين آر. ايل ٿه؟4 تي برقرار رگيو ويندو. جڏهن 
نارمل ۽ خشڪ سال ۾ر پاڻي مشڪل سان ڏيڍ کان ٻپ لک هوندو. جڏهن جولاءِ جي 
پڇاڙي ۾ آگسٽ پر سيلابي وهڪرا اچڻ شروع ٿيندا تہ ڊئمر مٽي گاڏڙ پاڻي گڏ 
ڪرڻ شروع ڪندو, جيستائين رٽينشن ليول 4۱0 تائين پاڻي نہ پهچي. جنهن کي 
آگسٽ ۾ سيپٽمبر جي مهينن پر برقرار رکيو ويندو. اهو دريائي مٽيءَ جي بندوبست 
واري مڃيل طريقي جي خلاف آهي. ۾ ”چاس ٽي سئن” جي ماهرن جي اصلو ڪين 
سفارشن جي بہ ابٿڙ آهي. جن پاڻيءَ جي سيلابي وهڪري کي هيٺ سطح جي 
سلوگسنگ ذريعي گڏذاري ان کي آر. ايل 700 تي رکڻ جي سفارش ڪئي هئي. 
تنهنڪري ان سان مٽيءَ جي گڏ ٿيڻ وارو عمل وڌيڪ تيز ٿيندو ۾ بئڪ واٽر جي 
ڇيڙي ۽ ان مٿئين ڀر پاڻي پکڙبو جيڪو نو شهري کان (10 ميل هيٺ تائين هوندو 
دريا ۾ زرد وارو ڊئمر جنهن جي اوچائي ٣۱0‏ فوٽ هئي. تنهن جي بکڪ واٽر جو 
پاڻي ٣.‏ سالن پر اوڀاري پاسي پاڻيءَ وڌڻ جي لڳايل ڪاٿي کان بہ اٽڪل ٣.‏ ميل 
مٿي تائبن پکڙجي ويو. اهڙي ريت بگڪ واٽر واري ڍنڍ جي نوشهري کان بہ اڳتي 
وڌڻ جي امڪان کي رد نٿو ڪري سگهجي. ڇو ت, وچين سطح واري سلوئسنگ جو 
طريقو گڏ ٿيندڙ مٽي ۽ پٿرن جي لوڊ کي بد انتظامي سبب صاف نم ڪري سگهندو 
جنهن جي نتيجي ۾ ڪابل نديءَ ۾ر پاڻيءَ جي سطح بلند ٿيڻ سان ناقابل برداشت 
مسكگلا پيدا ٿيندا. آهي تلڂ حقيقتون. سرحد صوبي طرفان ڊئم جي مخالفت جو 
بنياد بڻجن ٿيون. 

بنياد 

ڪالابا غ بابت سڀ کان اهمر نقطو پڻ ان جي بنيادن جي ارضياتي نوعيت 
آهي. جنهن أُن کي پاڪستان معدني ترقياتي ڪارپوريشن جي ارضياتي ماهرن توڙي 
ٻين غير وابست, ارضياتي ماهرن جي نظرن ۾ر مشڪوڪ بڻائي ڇڏيو آهي. جيڪي اُن 
ساٿئي علائقي ۾ ڪمر ڪري رهيا آهن. اهو بهتر ٿيندو تہ ان ڏس پر واپڊا جو نقطل 





نظر هٿي ٻيَس ڪيو وڃي ۽ پوءِ ان تي ٽيڪا ٽپڻي ڪجي جيئن بنياد وارين ارضياتي 
حالتن کي سمجهي سگهجي. واپڊا جي پراجيڪٺ رپورت جون ۱44 جي پئرا شعم؟ 
مر ڄاڻايل آهي تہ ڊٿمر جي سائٽ سون ماثريءَ جي ڪنڌيءَ تي آهي جيڪو علاٿمو 
ارضياتي قوتن جي سرگرميءَ کان نسبتاً گهٽ متانر ٿئي ٿو. رزرواگر ايريا جي اُترئين 
ڪنڌيءَ تي بنون هزاره فانٽ سسٽمر مختلف ارضياتي جوز جڪن وج پر غير آرامده 
لاكاين کي وڌائي ٿو  ....‏ ي ڏگ پر ارضياتي خلل اندازي وڌي آئي ۽ سالٽ 
رئنج وارا جبل پنجاب جي مكداني علائقي کان مٿي وڌندي ڪالابا غ فالٽ وٽ خنمر 
تين ٿا”. (يکرا اعہ؟ تازو ٿيل آڀياس مان معلومر ٿيو آهي تم سالٽ رئنج ۽ هزاره 
سسٽمر جي وچ واري علاٿقي هيٺان هڪ آفتي اڻ ٺهڪندڙز فالٽ آهي. لڳي ٿو تم ان 
جي ڪافي ايراضي ٺوڻ جي تنهہ سان ڍڪيل آهي. جنهن سببان ارضياني چرير 
ٽيڪتانڪ پليٽن جي حرڪت ساڻ هم آهنگ نئي ئي. اهو تهہ ڊئمر واري سائٽ تي 
ها وٽ کان وڌيڪ اونهائي پر تصور ڪيو وڃي ٿو. اهو لوڻ ذخيري واري 
علائقي پر زميني سطح تي نروار نہ ٿيندو, ڪالابا غ فالٽ ۾ ان سان لاڳاپيل فالٽ 
واري علائقي پر ويجهي ۾ ويجهو هنڌ جتي اهو لوڻ جو ته. ڏسي سگهجي ٿو. اهو 
ڊير واري سائت چن الهوارؽن پاستن تاڊأً نٹ مين جن افاعلي اش آهي: 


پئرا ۱.؟ لوڻ جا ذخيرا. جڏهن منن سخت دٻاءُ پوندو آهي تہ متحرڪ ٿي 
ويندا آهن. جنهن جي نتيجي ۾ر لوڻ قبن ۽ ٻين شڪلن پر ظاهر ٿيندو آهي. ڪالابا غ 
فالٽ ويجهو ٻاهر نڪتل لوڻ انهي ارضياتي عمل جو ئي نتيجو آهي. ڊئمر واري هنڌ 
ڀرسان اهڙي ڪنهن ارضياتي بگاڙ جي شاهدي نئي ملي. ” ڊئم ۽ پاڻي جي ذخيري 
وارو اضافي وزن انهن دٻائن جي ڀيٺ ۾ر تما گهٽ آهي. جيڪي اڳيئي ان ايراضيءَ 
پر لوڻ تي موجود آهن, ۽ ڊئمر جي وزن سان موجوده صورتحال ۾ر ڪاب تبد يلي 
ڪان ايندي”. 


مٿيون آخري جملو بنيادن جي ڪمزوريءَ کي لڪاٿڻ لاءِ لکيو ويو آهي. 
ڪالابا غ جو ذخيرو +.۱ چورس ميلن جو هوندو جنهن جي ڊيگه ه ميل هوندي ۽ 
ان جي اونهائي ٣.‏ کان ۱٣‏ فوٽن تائين ڦرندڙ گهرندڙ هوندي. ڪنهن ب ححاظ کاڻ 
ان وزن کي تمامر گهٽ نٿو چئي سگهجي. ڊاڪٽر ناصر گذدر ه مارچ ۱444ع 
واري ” ڊان” پر لکيو هو ت, ” ڪالابا غ ۽ ذخيري واري علائقي سان لاڳاپيل ايراضين 
۾ر جوڙ جڪن جي ارضہياتي نوعيت, زميني مئناڇري تي توڙي زير زمين لوڻ, 
ڪاربونيیٽس ۽ ٻين ٻاڦ بڻجڻ جو گن جزن جي كرڻ ۽ تبديل ٿيڻ جو ڪارڻ 
بڻجندي. جڏ هن لوڻ ڪنهن وڏي وزن جهڙوڪ ڊثئمر جي ڍانجي ۽ پاڻيءَ جي ذڎخيري 


ڪالا با 1 تچ ۱۱4 
هيٺان دٻيل هوندو آهي ت اُهو وڏين چادرن جي شڪل ۾ر مٿاڇري تي تري ايندو 
آهي. سالٺ رثنج واري جوڙ جڪ جي اها خاصيت ڪئافٽ ('(!961191]) کي تبد يل 
ڪرڻ جو ڪارڻ بڻجندي. هلڪين ڇپن مٿان رين ڇپن جي ترتيب ڦرندز گهرندڙ ۽ 
غير پائيدار هوندي آهي. تهہ دار ڇپون لوڻ پر دٻجڻ شروع ٿينديون, ۾ لوڻ کي مٿي 
ڌڪي ڇڏ يند يون. جيڪو مٿين سطح تي آثلي پوندو. گهڻشن سالن کان ايران ۾ر پڻ 
اهڙو رد عمل ڏٺو پيو وڃي”۔ 


پي.ايمر.ڊي سي. جي ماهرن جي حوالي سان وايڍا اهو ڪيس ٺاهيو آهي ت,ہ 
گهاٽي جابلو لوڻ ۾ جپسمر جي جيڪا ترتيب ڪالابا غ. مري انڊس ايريا ۾ر ڏسجي 
ٿي. سا ڊئم لاءِ ڪو خطرو ڪون بشبي. ڇو ت اها هزارين ميٽرن جي اونهائي ۾ 
آهي. جڏهن تہ پاڪستان معدني ترقياتي ڪارپوريشن (01.].)2."]) ج جي ارضياتي 
ماهرن طرفان ڪالاباغ, ري انڊس ايريا هر لوڻ جي ورتاءَ پاپ نيل تفصيلي 
اڀياسن مان ظاهر ٿئي ٿو ت,ہ لوڻ ڪيترن ٿي ننڍن ۽ وڏن مگدانن ۾ر ٻاهر نڪري آيو 
هو. جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو تہ هن علاٿقي ۾ هر ڪمزور مٿاڇرو, چاهي اُهو ڪيڏي 
بہ اونهائي تائين پکڙيل ڇو ن, هجي لوڻ کي مخانهين ڏانهن وهي ٻاهر نڪرڻ جو 
رستو ڏٿي ٿو ” 

" پاڻيءَ جو رٿيل وڏو ڎخيرو, جيڪو سنڌو ۽ سون ندين جي مٿين ايراضين 
۾ ڪيترن ئي ڪلوميٽرن تي پکڙيل هوندو. علاٿڻي ۾ر پاڻيءَ جو وڏو دٻاءَ پیدا 
ڪند و. پاڻيءَ جي ذخيري جو اهو زبردست دٻاءَ موسمي ڦير گهير سان علائقي ۾ 
” ذخيري جي نٿيجي ۾ر پئدا ٿيل ارضياتي لرزش” جو ڪارڻ بثبو, ساڳئي ئي نموني, 
جيكن ترسلا واري علاگقي ۾ ڏو ويو آهي. ” ڪالانا غ دگمر وارو علاتقو جنهن ۾ 
سوين ميٽرن جي پکيڙ وارا لوڻ جا ڈخيرا آهن. وڌيڪ متحرڪ بڻبو. جنهن سبجان 
ڊٿمر جي بنياد نشال لا ليج ند يينڊ! زبتدااڊ خلائعي پراهوجو3» ارص يا 
توازن پڻ غير پائيدار بڻجي ويند و” )1 

ماهرن جي ٻنهي گروپن ساڳي ڳالھہ ڪئي آهي. پر ان جو اظهار مختلف 
لفظن ۾ ڪيو آهي. جيڪو هي آهي تم ڊئم جي بنيادن بابت نکين سر راءِ معلومر 
ڪرڻ جي ضرورت آهي. جيڪو ۱ ارب ڊالرن جي آگري سيڙپ لاءِ مشڪوڪ آهي. 

سيدو ليسنگ 

ٻيو اهم پاسو جنهن تي پاڻيءَ جي ذڌخيري جي جٽاءَ جو دارو سدار هوند و. 
اهو ” سلوگسنگ آپريشن” آهي. پاڻيءَ ۾ مٽيءَ جي مقدار بابت لڳايل ڪائي مان 


ظاهر ٿي نو تم ڪالابا طغ کان سنئين پر ڪئجمنت جي علاٽقي پر درياءَ سان ايندڙ 
مٽيءَ جو ساليانو مقدار ا٣‏ ملين شارٽ ٽن آهي. جيستائين أا ن علائقي پر تربيلا يا 
پاڻيءَ جا ٻيا ڎخيرا دريائي مٽي ۽ ۽ پر کي روڪيندا رهندا. تن ڪالابا غ ۾ر پهھچندڙ 
مٽي جملي متدار کا ن گهت هوندي. جيڪو وزن هن مهل ساليانو +.* ملين شارت ٽن 
آهي۔ جڏهن ڪالاباغ شروع ٿيندو تم پوءِ تربيلا ذريعي وڌيڪ مٽي ۽ پر هيڏانهن 
ايند و ۽ نتيجي پر ٣‏ پائونڊ فوٽ جي گهاٽائي سان قدرتي حالتن ۾ر مٽيءَ جو ساليانو 
متدار اع ملبن ايڪُڙز فوٽ ٿيند و. 


ڪالاباغ ڊئمر جنهن جو ساٺيانو وهڪرو 4٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ ۾ پاڻي گڏ 
ڪرڻ جي گنجائش اعم۱ ملين ايڪڙ فوٽ هوندي "۱11۱ 0 1111116] موجب ان جي 
مٽي روڪڻ جي شروعاتي گنجائشس ٣‏ 4 هوندي. ماهرن موجب سنڌ ونديءَ تي 
پاڻيءَ جي ڪنهن ب ذخيري لاءِ متيءَ گڏ ٿيڻ واري عمل کان مناسب بچاءَ ضروري 
آهي. جيئن اهو وڌيڪ مدي تائين جنا؛ ڪري سگهي. 


”چاس. ٽي مکن” طرفان هن رٿا کي جيئن جوڙيو ويو هو. ان موجب ڊئمر 
جي پاڻي گڏ ڪرڻ جي صلاحيت کي ڊگهي عرصي تائين برقرار رکڻ لاءِ؛ ان کي 
سلوگسنگ اسڪيمر, طور هلائڻ لاءِ رٿيو ويو هو. جنهن موجب شروعاتي آبڪلاڻي 
مُند جو گهڻو لڙاٽيل پاڻي. بنا روڪڻ جي ذخيري مان گذرڻ ڏنو ويندو. جنهن ساڻ 
گذريل سدي پر مکي دريائي چئنل ۾ر گڏ ٿيل مٽيءَ جي ڪنهن حد تاٿين صفائي ٿي 
ويندي. پر هن طريقہ ڪار لاءِ ڪنڪريٽ جي گري حفاظتي ڍانچي جي ضرورت 
پوندي. جنهن سان ڊئمر جي پيڙه تي وڏو دٻاءَ پئجي ويند و”. هيءُ عالٰي بئنڪ جي 
لينٽنڪ ربورٽ ۱3 مان ورتل, ٽڪرو آهي. جيئن اڳڻتي ٿي ٻڌايو وبو آهي.. 
ڪالاباغ جي موجوده ڪنسلٽنٽس ڊئر کي وڌ کان وڌ ڪفايتي نموني هلا ٿڻ لاءِ 
”هيٺين سطح جي سلوئسنگ“ پر تبديلي آندي آهي ۽ تجويز ڪيو آهي تہ پاڻيءَ جي 
ذخيري جي سطح کي جون کان +ه ڏينهن تان آر. ايل. 4٣0‏ واري هيٺين سطح تائين 
رکيو وڃي. ڊٿئمر جي آپريُن جو اهو طريقو ” وچين سطح جي سلوگسنگ" سڏبو 
آهي. 

مٽي گڏ ٿيڻ وارو عمل, ڊئمر جي نهايت ئي اهمر پاسن مان هڪ آهي, جنهن 
تفصيلي اڀياس ٿيڻ گهرجي. سنڌونديءَ تي ڊئمن جي اڏاوت ۾ر سڀ کان وڏي 
رنڊڪ پاڻيءَ جي جي ذخيري جي گهٽ زند گي آهي. تربيیلا جي اڏاوت هڪ بنيادي 
ڍانچي طور ڪٿي ويئي هكي ۽ عالمي بئنڪ جي اسٽڊي گروپ نهايت زوراٿئي نموني 
سفارش ڪئي هئي تم اڳتي هلي تربيلا مان ٻيا ضمني ذخيرا تعمير ڪيا وڃن. پر 


ڪال نا ني ۱ 
هاڻي انهن ذيلي ذخيرن تان ڪالابا غ ڊئمر جي حق پر هك کنيو ويو آهي. اصل هر 
”چاس. ٿي. مکن” جي ماهرن ڊٿئمر جي جٽاءَ جو عرصو وڌائڻ لاءِ هيين سطح جي 
سلوگسنگ جي سفارش ڪئي هکي. ڪالابا غ مان مٽيءَ جي اخراج وارو اهو تصور 
اصل پر هيٺانهين اسوان ڊٿمر جي هلڻ واري طريقي مان ورتو ويو هو. جتي ٻوڏ جي 
پاڻيءَ کي خارج ثيڻ ڏنو ويندو آهي ۾ ذخيري ۾ر ٻوڏ واري مُند کان پوءِ پاڻي گڏ 
ڪيو ويندو آهي. جڏهن سصوري متي ڊئم مان گذري ويندي آهي. اهو تصور ان 
ڳالهہ تي ٻڌل هو ت, دريائي پاڻيءَ جي موجوده سطح کان پاڻي جي ليول کي نہ وڌايو 
وڃي. جيڪا آر. ايل +- تي آهي. 


ڪالابا غ لاءِ موجوده ”وڇين سطح جي سلوئسنگ“” واري سفارش سان ڊئمر 
جي وڌيڪ عرصو جِتاءَ ڪرڻ جي امسڪان جي ڏس ۾ر ماهرن وچ پر اختلاف راءِ 
آهي, جنهن تحت ذخيري جي گهٽ ۾ر گهٽ سطح کي آر. ايل 25 تائين اوچو رکيو 
ويندو جيڪا گهٽ ڀر گهٽ پاڻيءَ جي سطح کان ۱0 فوٽ مٿي آهي. حقيقت ۾ر ان 
ڊئمر کي سلوئسنگ ڊگمر سڏڻ ان نالي جو غلط استعہمال ٿيندو. ماهرن جي 
سمجهاڻي موجب تربيلا ڊئمر کي سلوگسنگ ڊئمر سڏي سگهجي ٿو جنهن جي 
ذخيري جي سطح آر. ايل ۱7 کاڻ گهٽائي ۱٣..‏ ڪٿي ويئي آهي. ۽ ان کي مئي ۽ 
جون تائين آر. ايل ۱٣+.‏ جي لڳ ڀڳ رکيو ويندو آهي. درياءَ طرفان آندل مٽي ۾ گپ 
جي وڏي مقدار سيبان تربيلا جي ذخييري جي گنجائش گهٽ ٿيندي وڃي ۾ ان ھر 
ساليانہ هڪ ڪلوميٽر کان بہ وڌيڪ جي حساب سان ڊيلتا آسري رهيو آهي (نيو 
سائنٽسٽ ۱؟ جنوري ؟۱44ع) تازي ڪيل سروي مان ظاهر ٿکي ٿو ت, ڊيلتا جو 
مرڪز ڊئمر کان مٿٿئين ڀر ساڍا اٺن ميلن تائين پهچي ويو آهي ۽ سنهي مٽي ۽ واريءَ 
جا ڍير ۱ ۱ سالن جي مدي ۾ر 1۱ ۱۱ جي ليول تائين پهچي ويا آهن. جيڪي ڊٿم جي 
سرنگه ٣‏ ۾ ٣‏ جي پاڻي کڻڻ واري ليول کان ب ؟ فوٽ مي آهن. اندازن موجب وڌ 
پر وڌ ۱0 کان +؟ سيالن اندر مٽيءَ جا ڊير ڊئمر تائين پهچي ويندا. 


”پاڪستان انجنيئرنگ ڪانگريس” جي پيپر نمبر 0٣٣‏ موجب جيڪو 
ڊاڪٽر اظهار اڂق پڙهيو هو., وارسڪ ڊئمر جو ڊگهو ڏخيرو چالو ٿيڻ جي پنجن 
سالن اندر سٽيءَ سان ڀرجي ويو. أن ۾ر واپڊا 1۱٣۱ع‏ کان وٺي پاڻيءَ جي تيز 
وهڪري ذريعي ذخيري جي صفائي جو سلسلو شروع ڪيو آهي. جيڪو پاڻيءَ جي 
سالياني وڏي وهڪري جي آخري ڏينهن ۾ ڪيو ويندو آهي. جڏهن يونٽن مان پاڻيءَ 
ڇي لنگهہ کي روڪيو ويندو آهي. ذخيري جي اها صفائي هاڻي هر سال ٿيندي آهي 
پر ان جو اثر محدود آهي ۽ گهڻو جتادار ڪونهي. 


ڪالا باغ ڊيم ٻپ 

ساڳي ريت, سلوگنگ جي لحاظ کان سنڌو درياءَ تي بئراجن وارو اسانجو 
تجربو ہ ساڳيو ئي وارسڪ جهڙو آهي. اهو جٽادار ڪونهي. جيتوڻيڪ پرڏيهي 
ماهر ڊاڪٽر آئنستين ۽ ڊاڪٽر سائمنز, سلوگسنگ جي ان طريقي سان متفق آهن پر 
اسان جو سنڌوءَ تي بکراجن ۽ وارسڪ ڊئر وارو تجربو پرڏيهي ماهرن جي خيالن 
جي ابتَڙ آهي. اسان جي پنهنجي تجربي جي پيَس نظر اهو يقين ڪرڻ ڏکيو آهي تہ 
سلوگسنگ واري رٿيل طريقي سان ذخيري جي جٽآءَ جو مدو وڌي ويندو. سمجهيو 
ٿو وڃي تہ مٽيءَ جي گڏ ٿيڻ واري اٽڪل .4 سيڪڙو نريپ ايفيْشيگدسي سان 
ذخيرو ٣.‏ کان ٣‏ سالٺن تائين جٽاءِ ڪري سگهندو. جڏهن ڊيلتا ڊئمر جي سطح 
تائين پهچي ويندو تہ مٽي گڏ ٿيڻ وارو عمل ب ذري گهٽ برابر ٿي ويندو, جنهن 
بعد ان جي معمولي گنجائشض ڊئم کان نورو مي باقي رهندو. داڻيدار مٽيءَ جي 
وڌيڪ گڏ ٿيڻ جو امڪان گهٺ ٿي ويندو ۽ اُها درياءَ ۾ ڪنهن هنڌ تي مرڪز 
بڻائيندي. جنهن کان ان جو اکئي وڌڻ گهت هوندو (جان اي ڊرسڪو تربيلا ‏ بابت) 
جنهن بعد ڊيلٽا مٿئين ڀر وڌندو ۽ نتيجي پر نوشهري کان بہ اڳتي وڌي ويندو. ڇو 
تم اٽڪ واري ماٿري ان جو مرڪز بشيل هوندي جنهن کان مٿي سلوئسنگ اثرائتي 
ڪان رهندي. 

ان کان علاوه ڪالابا غ ڊئمر بابت صلاحڪار ڊاڪٽر سائمنز, وچشري 
سلوگسنگ واري طريقي جي پرک لاءِ هڪ طبعي ماڊل جي پرک ڪرڻ جي سفارش 
ڪئي هئي پر بدقسمتيءَ سان ان ڏس پر ڪابہ پيُشرفت ڪان ٿي آهي. جنهنڪري 
ڊئمر ”وچين سطح واري سلوگسنگ” جو شڪار ٿي سگهي ٿو. افسوس جيڪڏهن 
وچين سطح واري سلوئسنگ“ ڪمر نہ ڏيکاريو ۾ ذخيري جي جٽاءَ جو عرصو ٣.‏ کن 
سالن تائين گهٽجي ويو ت, اهو پاڪستان لاءِ ڪيڏو نہ وڏو اليو هوندو. ٻکي طرف 
ڊيلٽا نوشهري کان بہ اڳتي وڌي ويندو ۽ بٿڪ واٽر جو ذخيرو پنهنجي سطح کاڻ 
وڌي ويندو, جيئن چين پر درياءَ زرد وارو مثال اسان جي اڳڱيان آهي. 

وڏن ڊئمن واري خام خيالي 

آخر پر اهو مناسب ٿيندو تہ وڏن ڊئمن واري خام خیاليءَ تي روشني 
وجهجي. وڏن ڊئمن بابت اهو خيال عامر آهي ت آهي پاڻيءَ جي بهتر انتظام ۾ 
زراعٹ لاءِ مد دگاز ٿين ڻا. ۽ انهن مان وڏا افتصادي ۾ سماض فائدا ٿيڻ ٿا. تو ت 
آهي هاجيڪار ٻوڏن کي روڪين ٿا ۾ آبياشيءَ لاءِ پاڻي مهيا ڪري بُک ساڻ ويڙه, 
پر مدد ڏين ٿا. نهن خيالن ماڻ جيڪا ڳاله واٿکي نئي ٿئي سا اها آهي تم وڏا ڊگمر 
پڻ پنهنجي پويان ثقافتي ۽ اقتصادي بربادي, ماحولياتي تباهي ۽ سياسي اختلافن جو 


ڪال تات ديع ٣‏ 


ورٽو ڇڏين ٿا. ڊگمر جو ڪوب فائدو انهن نقصانن جو متابلو نتو ڪري سگهي. 


ماڻهن جي آبادڪاريءَ جو مسئلو تمام وڏو ۽ مُنجهاڱئيندڙ آهي. وولتا ڊٿمر 
سان 4 هزار ماڻهو بي گهر ٿيا. ڪالاباغ ڊئمر جي صورت ۾ر 4٣‏ هزار ماڻهو ۽ 
مٿانهين اسوان ڊئمر سان جنهن جي گنجائش ڪالابا غ کان +؟ ڀيرا وڌيڪ آهي. هڪ 
لک ويه هزار ماڻهو بي گهر ٿيا. عام طور تي انهن ماڻهن جي ٻيهر آبادڪاري 
اندرون ملڪ زمينن تي ۽ اڻپورو معاوضو ڏيئي ڪئي ويندي آهي. ان کان علاوه بي 
گهر ٿيل ماڻهن جي سندڻ وڏڙن جي ڌرتيءَ سان جذ باتي ۽ روحاني وابستگيءَ سبب 
سماجي ۾ ثقافتي برباديءَ جا ڏورس اثر ٿيندا آهن. خاص طور تي قبائلي سماجن هر 
اهو وڌيڪ درست آهي. اهي قدر جيڪي مغربي دنيا لاءِ ڌاريا آهن. مشرقي ڪلچر 
لاء بنيادي حيثيت رکن ٿا نئين سر آبادڪاريءَ جي صورت ۾ر سماجي ۽ ثقافتي 
ويڇن سبب نسلي ۽ لساني مسئلا پئدا ٿين ٿا ۽ بي گهر ٿيل ماڻهن کي سداٿين 
”تڙيل” ماڻهو سڏيو ويندو آهي. 


وڏن ڊئمن جو معيشت تي ٻيو مکي اثر سمر ۽ ڪلر سبيان قيمٽي زمين جي 
تباهي ۾ ان جو پاڻيءَ ۾ر ٻڏڻ, زمين جي زرخيزيءَ لاءِ گهربل مٽيءَ جو زيان ۽ سڀني 
کان وڌيڪ اهم پاڻيءَ جو زيان آهي. جيڪو تيز هوائن, سيمي وغيره جي ڪري 
وڏي دُخيري مان ضايع ٿيندو آهي, جنهن جو مقصد پاڻيءَ کي اڳتي لاءِ بڄائڻ هوندو 
آهي. 

رڪارڊ نہ ٿيل وهڪرن کي روڪيو ويندو آهي. اهڙي ريت درياءَ جا 
هيٺانهان علائقا پاڻيءَ تي صديون پراڻو هن وڃائي ويهندا آهن جن کي صدين کاڻ 
اهو حق حاصل هو. ان سان سسسٽمر ۾راخدذ مر توازن پئدا ٿئي ٿو ۾ پاڻيءَ جي زيان ۾ر 
واڌارو ٿئي ٿو. اهي حالتون گڏجي زمين ۽ دريائي سرشتي جي ماحوليات, زراعت ۾ 
ٻيلن کي وڏو نقصان رساٿين ٿيون. 

. اع ڄاڻايو آهي ت, مٹانهون اسوان ڊئمر, 
ساليائو ۱اعمہ4 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ٻاڦف جي شڪل پر ضايع ڪري ٿو. پاڪستان ۾ 
منگلا جي اڏاوت کانپوءِ ۱41٣(‏ کان 4٣1۱-٣٣‏ ۱ع) پاڻيءَ جو زيان ؟4عم؟ ملبن 
ايڪڙ فوٽ هو. جيڪو تربيلا جي اڏاوت کانپوءِ (4؟-٣۱4#‏ کان ۱544-44ع 
تائبن) وڌي ٣٣ع‏ ۱9 ملين ايڪڙ فوٽ تي وڃي پهتو. افسوس! ڊئمر مان ان پاڻيءَ 
جو زيان ٿکي ٿو, جنهن کي بچائڻ لاءِ ن جي اڏاوت ڪئي وڃي ٿي. اندازن موجب 
ڪالايا غ ڊئمر #44ع, ھ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻيءَ جو زيان ڪندو. اسان ان ڏس ۾ر 
جيڪڏهن گهٽ پر گهٽ ڪاٿو لڳايون تم بہ پاڻيءَ جو اضمافي زيان ٣‏ ملين ايڪڙ 


ڪالا با 0 ٣٣‏ 
فوٽ جي لڳ ڀڳ ٿيندو. اهو تخمينو سقامي توڙي بين الاقوامي اهرن جي اندازن 
سان ٺهڪندڙ آهي. جيڪو درياءَ جي هيٺين علاٿقن کي ٿيندڙ جملي نقصان ۾ر شامل 
ٿي ويندو. تنهنڪري هاڻي وقت آهي تہ اسان متبادل ٻين طريقن تي سوچيون, 

بتبادل ٽيڪنيڪي رٽون 

:۱ ۱4ع واري معاهدي ۾ مڃيل سيٽلمنٽ پلان کي قبول ڪيو وڃي. 

(الف) ذيلي ذخيرن کي ترقي وئرائڻ 

(ب) منگلا ڊئمر ۽ تربيلا ڊئمر جي گنجائشض وڌائڻ. 

ذياني ذخيرا 

ڊاڪٽر ليفتمڪ جي سربراهي هيٺ گروپ هڪ ”اسپيشل اسٽڊي گروپ” 
جوڙيو جنهن ۾ سمورا ناميارا بين الاقوامي ڪنسلٽنٽ گروپ شامل هئا, جنهنجو 
مقصد پاڪستان جي پاڻي ۽ بجلي جي وسيلن خاص طور تي تربيلا ۽ سنڌ ونديءَ تي 
ان جي متبادل وسيلن جو ڳوڙهو اڀياس ڪرڻ هو. بئنڪ گروپ تربيلا تي سندس 
ٻپهرين رپورٽ فبروري ۱4۱8ع ۾ مڪمل ڪئي. جنهن پر تربيلا کي ٽيڪنيڪي 
طور تي قابل عمل قرار ڏنو ويو, جنهن جي ذخيري جي گنجائش ۱ع ۱۱ ملين ايڪڙ 
فوٽ هئي. .. مل هن جهڙوڪ اٽڪ ۾ ڪالابا غ بابت چيو ويو ت اُتي قيمٽي 
زمين جا وڏا حصا ۽ اهمر شهر پاڻيءَ هيٺ ٻڏي ويندا. تربيلا کي قبول ڪندي چيو 

سال) هوندي. پر ڀرپاسي جي وادين پر ذيلي ذخيرن جي ترقي فتي طور تي قابل 

عمل ۽ گهڻي پرڪشش آهي. جنهن سان ذخيري جي گنجائش گهٽجڻ جو ازالو ٿي 
سگهندو. 


هنن رٿائن ۾ر هاڙو درياءِ تي گهڙيالاوٽ ۽ سون نديءَ تي ڍوڪ پٺاڻ وٽ 
ذخيرن جي اڎاوت رٿي ويئي. جنهن مان ترتيبوار ٣عم4‏ ملين ايڪڙ فوٽ, ۾ ؟۱ ملين 
ايڪڙ فوٽ پاڻي ذخيرو ٿي سگهي ها. اتي بجليءَ جي آبت پڻ ممڪن هئي. فقط 
ڊوڪ پٺاڻ واري سائٽ تي .۱ ميگاواٽ بجلي پيدا ڪرڻ جي گنجائش هُئي. 

ڪالابا غ ڊئم واري فني يادداشتنامي ه ۾ر تربیلا ذخيري جي گنجائش پر 
گهٽتائي ڏيکاريندي اهو ظاهر ٿئي ٿو تہ ذخيري ڀر مٽيءَ جي گڏ ٿيڻ جو عمل ري 
گهٽ سنوت واري حالت پر اچي ويندو. سال ؟.؟ ۾ ان جي باقي بچيل گنجائش ٣‏ 
ملين ايڪڙ فوٽ هوندي ۽ مٽيءَ جي گڏ ٿيڻ واري اهليت ٿلهي ليک ۽۱ سيڪڙو تائين 


ڪالا باغ ڊيمِ ه؟+ 
گهٽجي ويندي. جيئن تہ ڎيلي ذخيرا تربيلا کان پاڻي حاصل ڪندا تنهنڪري عملي 
طور تي اهي تمامر گهڻي عرصي لاءِ جتادار هوندا. (مسٽر بي. اي. ملڪ انجنيئرنگ 
نيوز جون 1٣‏ ۱4)آءِ. بي ٻي ٣*‏ واپڊا موجب ”پاڪستان ۾ر دربائي ر< تبديل 
ڪرڻ وارو هڪ ڊانجو هجي. جيڪو سنڌونديءَ جي پاڻيءَ جو هاڙو ۽ سون ندين 
جي ماٿرين ۾ر نون ڎيلي ذخيرن ڏانهن موڙڻ کي قابل عمل بڻائي جنهن سان جملي 
شع.٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ذخيرو ڪري سگهبو ۾ چار هزار ميگاواٽ بجليءَ جي 


ساڳي ريت منگلا واري مماملي ۾ر مسر ايس. ايس. ڪرماني روهتاس 
(4عہ٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ) ۾ ڪانشي (4عہ٣‏ ملين ايڪڙ فوٽ) ڏيلي ذخيرن لاءِ 
مناسب هنڌن طور تجويز ڪيا هئا, جن کي منگلا ۽ ڪمالپور ڊئمن مان ڀري 
سگهبو. البت ماهرن منگلا کي ترجيح ڏني ۽ آءِ.بي.ٻي. ورڪس جي هڪ حصي 
طور ان جي اڏاوت ڪٿي. ڏڎيلي ذخيرن جا اهي اسڪان گهٽ ڪونهن ۽ وچرن 
ذخيرن (ٻہ کان ٽي ملين ايڪڙ فوٽ) لاءِ انهن بابت کوجنا ٿي سگهي ٿي. ان نان 
چٽي طرح ظاهر ٿئي ٿو تم عالمي بئنڪ کي سنڌؤ جي ذخيرن جي گهٽ جتادار هجڻ 
بابت چڱي ريت ڄاڻ هئي ۽ ان ڎيلي ذخيرن کي انهن جو مناسب متبادل تصور ڪيو 
ٿي. بد قسمتيءَ سان هاڻي ڪالابا غ کي اوليت ڏني ويئي آهي. جڏهن ت, ڎيلي ذخيرن 
واري رٿا کي مڪمل طور تي نظر انداز ڪيو ويو آهي. 

ڊٺمن جي كنجانْش وڌائڻ 

”انجنيئرنگ نيوز جون 1٣‏ ۱4ع” موجب تربيلا کي 12.1 ملين ايڪڙ فوٽ 
ذخيري جي کنجاٿش تاٿين وڌائي سگهجي ٿو. بعد پر بئنڪ جي اسنڊي گروپ, َ 
سيٽلمنٽ پلان ۾ر ڊئمر جي اصل گنجاٿش عہ؟ ملين ايڪڙ فوٽ تي ۱ع ۱۱ ملين 
ايڪڙ فوٽ جي گنجاگش کي ترجيح ڏئي. جڏهن تہ ان ۾ر وڌيڪ اضضافي کي آئٿند ه 
جي نسلن جي مرضيءَ تي ڇڏي ڏنو. پر ان رٿا کي پهتل مختلف ڌچڪن سبب هاڻي 
اهو گهٽ خرچ ڪر ڪونهي. 

جيستائين منگلا جو واسطو آهي تہ نومبر ٣۱41ع‏ پر مسٽر ڪرماني چئي 
ٿو تہ ”جڏهن مستقبل پر منگلا کي (چاليه فوٽ) وڌايو ويو تہ اهو اضافي ع,٣‏ 
ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي گڏ ڪندو. روهتاس وٽ اٺ ملين ايڪڙ فوٽ جو ڎيلي دخڂيرو 
مستقبل پر منگلا ۾ر مٿي گڏ ٿيڻ ڪري گنجائشس گهٽجڻ سبب ان جي متبادل طور 
استعمال ٿي سگهندو. انهن امڪانن جي پيش نظر منگلا واري ذخيري جي ڪيترين 
ٿي صدين تاٿين موجود رهڻ جي خاطري ٿئي ٿي ”. 


ويال 
عاأمٍٰي بکنڪ جي ڊاڪٽر ليفتتيڪ سن پاران ۱ ۱4 پر مٿاڇري وارن ذخيرن 
بي ترقي :5 هيمينڻ ري اهڪتائ متصوبيٰ اج نوي دقي ويئي. “چين گهرچن جو 
پورائو ٿي سگهي. 
پراچيڪت سال ذخيرو (ملين ايڪڙ فوٽ). 
۱- منگلا 1 يك 
؟ - چجشما +۱4 َ 


ير يا ۱ اعا#ه 


٣‏ سيوهڻ / منجر ”۱42 #ع۱ 


ه۔۔ وڌايل منگلا ۱443 ٣‏ 


مٿئين جد ول مان ڄاڻ ٽي پوي ت, وڌايل منگلا کي هاڻي ان پوزيشن ۾ر هئڻ 
گهرجي. ڇو تم ان پر واڌاري جي اند روني سهوليت موجود آهي. 

اهي سمورا امڪان موجود آهن تنهنڪري ڪالاباغ کي غير ضروري اوليت 
ڏيندي. انهن کي رد نم ڪرڻ گهرجي. 

ڀائي کي بحفوظ ڪرڻ 

ٽيوب ويلن جي لڳائڻ کانپوءِ هاڻي پاڻيءَ جي حصول جو هي طريقو پڻ 

مستقبل ۾ر پاڻي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ جي وڏي پروگرام تي عمل ڪيو 
وڃي. جنهن پر واٽر ڪورسن کي سڌارڻ ۽ واٽر ڪورسن ۽ آبپاشيءَ جي ننڊن واهن 
کي پڪوڪيو وڃي. هڪ اندازي موجب زمين ۾ر مٺي پاڻيءَ واري علائتي ۾ر پاڻيءَ 
جي عاممر سطح کي گهٽ ٿيڻ ڏجي تن پنج ملين ايڪڙ فوٽ پاڻيءَ کي غير ضروري 
طور ٻاڦ ٿيڻ کان بڄائي سگهجي ٿو. 

ڪئنال سسٽمر جنهن ۾ر من ڪكنال, شاخون, ڊسٽريبيوٽريون ۾ مائنراچي 
وڃن ٿا. تنهن مان لڳايل ڪاٿن موجب ه؟ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ضايع ٿئي ٿو. 
(5.1-'1) جنهن جو وڏو حصو زير زمين پاڻيءَ ۾ر شامل ٿئي ٿو. کاري پاڻي وارن 
علائقن ۾ واهن کي پڪو ڪري اٽڪل اٺ کان نو ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي بچائي 


واٽر ڪورس جي سطح تي پاڻي کي محفوظ رگڻ وارو پروگرام آراي ٻي 


کڪ ا۱ 
(روائزڊ ايڪشن پروگرامر) تحت شروع ڪيو پيو وڃي. هن پروگرام جي لڳايل 
تخميئن موجب ۱۱ کان ۱74 سيڪڙو پاڻيءَ جي سسملاءِ پر واڌ ٿيندي. جيڪڏ هن 


سسٽمر جي سمورن واٽر ڪورسن تي غور ڪجي ت, ه۱ ملين ايڪڙ فوٽ تاين پاڻي 
بڄائي سگهجي ٿو۔ (6,2 - '1۱). 


دريائي ٤401165‏ ] کي زميني پاڻي جي ذخيري طور ترقي ڏيئي زمين پاڻيءَ 
جي سطح وڌائي سگهجي ٿي. ٽيوب ويلن ذريمي زمين مان پاڻي حاصل ڪري ربيم 
جي فصل لاءِ پاڻيءَ جي مقدار کي وڌائي سگهجي ٿو. "41 ]٤‏ ۾ر تخمينو لڳايو ويو 
آهي تہ صافي ؟۱ ملين ايڪڙ فوٽن جي امڪاني گنجائش کي ترقي وٺرائي سگهجي 
ٿي. اها متاڇري واري ذخيري جي متبادل هوندي. (۱'.4.9]) ان مان ظاهر ٿو ٿئي تم 
جيڪڏهن پاڻيءَ کي محفوظ ڪرڻ جي ڏس پر پوري جناڪشي سان ڪر ڪيو 
وڃي تم تمامر وڏي گنجائش موجود آهي. 


پڄاني 

متبادل ٽيڪنيڪي رٿن بابت مين بحث مان ظاهر ٿئي ٿو تہ پرڏيهي ماهرن 
طرفان مستقبل جي امڪانن طور رٿيل ذيلي ذخيرن, موجودءه ڊئمن جي گنجائش 
وڌائڻ, ۽ پاڻيءَ جي بچت ذريعي موجوده ڊئمن پر مٽيءَ گڏ ٿيڻ جي نتيجي ۾ر پيدا 
ٿيندڙ مسئلن کي منهن ڏيئي سگهبو ۽ موجوده ذڎخيرن جي گهٽجندڙ گنجائش جي 
مسكلي کي حل ڪري سگهيو. 

جيستاٿين بجليءَ جي اُپت جو مماملو آهي تت چيو وڃي ٿو ت, جيتوڻيڪ 
ڪالاباغ (پهرٿين مرحلي) جي اڏاوت جي ستين سال پر گنجائش ..٣؟‏ ميگاواٽ 
هوندي. پر لوڊضشيڊ نگ جي خاتمي جي ڏس ۾ر مکي ۽ جون جي مهينن ۾ر سندس 
حقيقي گنجائش سحض ۱٣.‏ ميگاواٽ هوندي. سن ٣...‏ ع ۾ر بجليءَ جي رٿيل 
ضرورت 1٣..+‏ ۱ ميگڱاواٽ هوندي جڏهن تہ ڪالابا غ واري آپت ان جو محض ٣ع؟‏ 
سيڪڙو هوندي. هاڻي واپڊا تاجڪستان سان پاڪستان کي ٣۱.‏ ميگاواٽ بجلي 
”رتگوسنستعڪايا” هائيڊل پاور پراجيڪٽ مان گهرائڻ جو ٺاه ڪري چڪي آهي. 
جنهن جو پهريون مرحلو سال ۱44ع ۾ مڪمل ٿيڻو هو. جنهن کاڻ سواءِ واپڊا 
جي ڪنسلٽنٽس ميسرس ميڪوسيڊا درياءَ سان اهڙا ڪيترائي هندڌ ڄاڻايا آهن. جن 
کي ترقي وٺرائي سگهجي ٿي. جن جي گنجاگش ...۱ ميگاواٽ تاٿين آهي. 

مٿي ڄاڻايل ڳالهين جي پيش نظر اسان کي سنجيد گيءَ سان ان وقت بابت 
سوچڻ گهرجي. جڏهن اسان پاڻيءَ جو وڌ کان وڌ بهتر استعمال ڪنداسيڻ,. جيڪو 


ڪالا ٻا 93 ۱72 
ڏورانهين متقيل ۾ر نہ هجي ٻن يا ٽن منصوبن جي سدي اندر هئڻ گهرجي. 
تنهنڪري اسان کي نون ذخيرن جي اڏاوت بدران موجوده سهوليڻن جي بهترين 
استعمال سان گڏوگڏ پاڻي کي محفوظ ڪرڻ بابت سوچڻ گهرجي. 

تنهنڪري نکين ڊير لاءِ موجوده سرگرمي خطرناڪ نتيجن سان ڀرپور آهي. 
جن بابت ڊئم لاءِ پروپئگنڊا ڪندڙ ماڻهن کي ڪابہ ڄاڻ ڪانهي. جن پنهنجو پاڻ 
کي اهو مڃرائي ورتو آهي ت, اهو خوشحالي ۽ ترقيءَ جي جنت ڏانهن وڃڻ جو واحد 
رستو آهي. درياءَ جي هيٺانهين پاسي جو آواز صحرا جي صدا وانگر گمر ٿي ويو آهي. 

نئن ڊير جي اڏاوت واري تجويز کي پاڪستان جي وسيم تر مفاد کي آڏو 
رکندي رد ڪري ڇڏڻ گهرجي. سيلابي وهڪرن سميت پاڻيءَ جي صوبائي ڪوٽا 
کي ڪئنالن جي ري ماڊلنگ ذريعي سولائي سان استعمال ۾ر آڻي سگهجي ٿو, جنهن 
تي خرچ پڻ گهٽ ٿيندو ۾ پاڻيءَ کي محفوظ رکڻ جي طريقن سان ۽ پاڻيءَ جي ذيلي 
ذخيرن کي ترقي وٺرائي ڊئمن ۾ر مٽي گڏ ٿيڻ واري مسئلي کي منهن ڏيئي سگهجي 
ٿو. جنهن سان اجائي سياسي بحث کان ب بچي سگهيو. خدا پاڪستان کي پنهنجي 
امان ۾ر رکي. 


(ليکڪ اڳوڻو جنرل مينيجر واپڊا ۾ ”ارسا” جو اڳگوڻو چيئرمين آهي ۾ هي 
مضمون 1992 ع ۾ "[551/!]ً جي سيمينار پر پڙهيائين). 


ڪثالا ينغ ڊټم ۱٣4‏ 


ارتاي 
ڪالاياغ ديج ۽ 0997 ڪيس 


جڏهن سنڌوندي کي زنجير وڌا ويا 

شاندار سنڌ ونديءَ جو آعاز سمنڊ جي سطح کان ...1 ۱ فوٽ 0۱4٣(‏ ميٽر) 
مٿي تبت پر ڪيلاش پربت جي اترين لاهي جي گليشئرن ۾ر ٿئي ٿو. ”ٽرڪل” 
(ٽمڻ) طور آعاز ڪندي اها برسات جو پاڻي ۾ ٣1۱...‏ چورس ميل (::: 4٣‏ چورس 
ڪلوميٽر) واري ڪيچمنٽ ايريا (جتي برسات جو پاڻي گڏ ڪيو ويندو آهي) مان 
برف جو پاڻي گڏ ڪندي دنيا جي سڀني کان وڏين ند ين مان هڪ نديءَ آهي جيڪا 
ڪولوراڊو نئدي کان ڏه ڀيرا وڌيڪ ۾ نيل ندي کان ٻ ڀيرا وڏي آهي. 


٣‏ هزار ميل ٣(‏ هزار ڪلوميٽر) واري پنهنجي ڊگهي سفر پر سنڌ ونديءَ ڏهن 
مکيہ ندين ڪابل, سوات, ڪوهاٽ, هرو ۽ سٿكان (سرحد), جهلم, راوي, ستلج ۾ 
بياس (پنجاب) ذريعي سگه حاصل ڪري ٿي. ندي جيڪا ٻوڏ واري مند ۾ر ڏهن 
لکن ڪيوسڪ (ڪيوبڪ فوٽ في سيڪنڊ) کان ب وڌيڪ هوندي آهي پوءِ سنڌ 
جي ٣‏ سو (؟ سو ڪلوميٽرن) جي ميدانن مان گذري عربي سمنڊ جي کاري پاڻي کي 
نيڪال ڪري ٿي. 


سنڌ ونديءَ ۽ ان جي ٽريبوٽريز جو پاڻي پنجاب ۾ سنڌ جي ميدانن کي 
سيراب ڪري ٿو. هر سال چار سؤ ملين ٽن لٽ آڻي ٿي جنهن ميدانڻ کي سرٺبز 
بشايو آهي تہ ٻئي طرف پنهنجي رستي ۾ر خوبصورتي واري زند گي ۾ ڊيلنا جي ڇوڙ 
واري علاٿڻي جي مدد ڪکي آهي. سڄي پنجاب ۽ سنڌ ۾ر پکڙيل انساني آبادي 
سنڌ ونديءَ جي ان احسان جي تصديق ڪري ٿي. 

چيو وڃي ٿو ت جراسڪ دور(.۱1 ملين سان اڳ) سنڌ جو وجود اڳ 
موجودء ملتان تائين هو ۾ ان سمنڊ ۾ر نيڪال ڪندي هئي جنهن کي ٿيیيس 
(5ع(161]1) سمنڊ سڏيو وڃي ٿو. سنڌ وندي روزانو ملين ٽن لٽ کڻي ٿي ۽ هر سال 
سمنڊ مان اٽڪل زمين جي >۱ فوٽ جي دعويٰ ڪري ٿي. ميسوزوٿڪ ۾ سينوزو ٽڪ 
دور کان وٺي جيئن ئي لٽ ڪري سنڌو جو پيٽ وڌيو ۾ تدي پنهنجي رح کي بدلائڻ 
شروع ڪيو جيڪو گهٽ پر گهٽ لکيل تاريخ ۾ ست ڀيرا ٻڌايو ويو آهي سڄي سنڌ 
تي سمنڊ جي دعويٰ هئي. شايد ان ٿيوري جو وڌيڪ ويجهڙائيءَ ساڻ جاگزو وٺڻ 


اه ۱ 
جي ضسرورت آهي پر رڻ ڪج بیابان جي وچ پر مٽي جي دڙن جي موجودگي جتي 
سنڌ ونديءَ جو پاڻي سمنڊ ۾ر نيڪال ٿيندو هو ۽ اها حقيقت تم سنڌ ۾ر زمين هيٺ 
پاڻي ايترو ئي کارو آهي جيترو سمنڊ جو پاڻي جڏهن تم سڄي سرحد ۽ پنجاب جي 
وسيع علائقي پر پاڻي مٺو آهي. سا حقيقت ان مفروضي کي سڄو ثابت ڪري ٿي. 
سرحد ۾ پنجاب مان گذرندي سنڌو جا ٽريبوٽريز سنڌ پر داخل ٿيغ کان اڳ صوبن 
جي ڊيگهہ ۽ وسعت مان گذرن ٿا. پر سنڌ مان گذرندي ادبي ٻولي پر ان کي ٻہ اڌ 
ڪندي عظيمر ندي وڏي مقدار پر پاڻي کڻي داڂل لك ٿي جيڪو ۱ سو ملين (هڪ 
هزار ڪلوميٽر) واري زمين کي سراب ڪري ٿو ۽ سراسري طور ه ميل (4 ڪلوميٽر) 
سيراب ڪري پوءِ عربي سمنڊ ۾ر وهي ٿو. 


زمين جو اهو ٽڪروجيڪو ڪل 4ع ۱ ملين ايڪڙ (....؟؟ هيڪٽر آهي) ۽ 
جنهن کي سنڌ ۾ ڪڇو سڏيو وڃي ٿو رورائن ٻيلن جي +..0444 ايڪڙ (....٣؟‏ 
هيڪٽر) سر سبز ...۱ ايڪڙ) وي ٣‏ هيڪٽر) آباد ڪري ٿو. 

اڃان ب هيٺ ويندي سموري ڊيلتا علائڻي کي سيراب ڪندي سنڌو +...ش3 
ايڪڙ (....؟۱؟ هيڪٽر) گهري تمر ٻيلي کي جنر ڏنو آهي جيڪو دنيا پر ڇهين 
نمبر تي آهي جتي رنگا رنگي سامونڊي جيوت ۽ نباتاتي زند گي روان دوان آهي. 


سنڌ وندي ۾ ان جي ٽريبوٽريز جي پاڻي واري مقدار جو وهڪرو مختلف وقتن 
۾ر مختلف رهي ٿو ان جو دارومدار برف جي متدار ۽ ڪيچمنٽ ايريا ۾ برسات جي 
پاڻي تي آهي. 

سال ٣٣-0٣ع‏ پر رڪارڊ ڪيل مقدار .۱۱ ايمراي ايف جو گهٽ ۾ر گهٽ 
آهي جيڪو ۱٣...‏ ڪيوسڪ نمائند گي ڪري ٿو اهو مقدار سڄو سال وهندو رهي 
ٿو جڏهن تہ سال 1-04 ع ۾ر ۱4 ايمراي ايف کان بہ وڌيڪ متقدار رڪارڊ ڪيو 
ويو هو. 

انگريزن طرفان سنڌ جي فتح ۱4٣٣(‏ ع) ۾ پنجاب جي فتح (*ا٣۱4‏ ع) کان 
وٺي پنجاب جي ميدانن کي آباد ڪرڻ لاءِ سنڌونديءَ جي پاڻيءَ کي ڪتب آڻڻ لاءِ 
لڳاتار ڪوششون شروع ٿي ويون. هن وقت تائين ٣‏ ڊگير, ۱4 بگراج, ٣٣‏ ڪكنال 
سڀ سسٽمر جنهن ۾ر ۱۱ مکيہ لتڪ ڪكنال شامل آهن سنڌ ونديءَ تي تعمير ڪيا 
ويا آهن ۽ ان جي ٽرييوٽريز دنيا جي سڀ کان وڏي ائان جي ٺهيل ايريگيشن نيٽ 
ورڪ کي پيدا ڪيو آهي جيڪو ڪئنال. ڊسٽريبوٽريز ۾ مائنر جي ٣.‏ هزار ميل 
۱٣(‏ هزار ڪلوميٽر) تي مشتمل آهي. 


1 رش ۱٣۱‏ 
اهو وسيع آبپاشي وارو نظام هع ٣٣‏ ملين ايڪڙ زمين کي آباد ڪري ٿو 
جنهن مان شع *؟ ميلن ايڪڙن (۱ ۱ ملين هيڪٽر 4-44ع ڊيتا) ڪكنال ڌريعي 
آبادي ٿئي ٿي جنهن لاءِ ۱٬0+..‏ واٽر ڪورسز استعمال ڪيا وڃن ٿا. پوگ لاٿق 
وسيع زمين ٣.‏ لک انفرادي فارمن پر پکڙيل آهي ۽ هر سال انڊس رور سسٽم مان 
شاهي ندي کي زئجير 
انگريزن جي دور کان اڳ ائڊس بيسن پر آبپاشي جو دارو مدار ڪئنال تي 
هو مثال طور اپر سنڌ پر نارا ڪئنال ۽ حيدرآباد پر قليلي ۾ پينجاري ڪئنال, شايد 
پهرين انساني ٺاهيل ڪئنال جو بنياد علي مردان خان رکيو هو جنهن جو بنيادي 
مقصد راوي کان شاليمار گارڊن تائين پاڻي آڻڻ هو پر پوءِ ان پاڻي کي لاهور جي 
سنڌ ۾ ڪلهوڙا حڪمران (۱.٣۱ع‏ کاڻ 2 ڪکنال جا باني ۽ زراعت 
جا اڏيندڙ هئا. انهن <۱ ميل ڊگهي نور واهم شاخ ٺهرائي جنهن مان بعد پر بيگاري 
ڪئنال ڪڍيو ويو. ٣‏ ميل ڊگهي شاھ جي ڪور ۽ +.؟ ميل ڊگهي (2016]) جي 
ڪور جيڪا هاڻي واره ڪئنال ۾ جذب ٿي ويئي آهي ٺهرائي ويئي. ڪلهوڙن نصرت 
وام, مراد واهم ۽ سينٽرل سنڌ ۾ر باغ شاخ ۽ فيروزه شاخ ٺُهرايون جيڪي روهڙي 
ڪكنال ۾ر جذب ٿي ويون. 


پر انگريزن سنڌ وندي ۾ ان جي ٽريبوٽريز جي پاڻي جي افاديت سڄي پاڪ 
٣٣۱4ع‏ ۾ر پنجاب فتح ڪرڻ کان ترت پوءِ راوي ندي مان سينٽرل باري دواآب 
ڪئنال تي ڪمر شروع ٿي ويو. 
۽ لوگر جهلمر ڪكنال ه۱4.۱-۱44ع. پهاڙپور ڪئنال (4:4 ۱ ع). اپرسوات ڪٿنال 
۱4۱٣(‏ ع) ۽ اپر جهلم, اپر چتاب. لوئر باري دوآب ڪئنال (۱0 4 ۱ع) پر ٺهرايا 
ويا. 

ستلج ندي رٿا جي ٣۱۱4ع‏ ۾ تڪميل سان جيڪا ۱ ۱ ڪكنال ۾ ٣‏ ميڊ 
ورڪس تي مشتمل آهي پنجاب جي زمين جي گهڻي حصي کي پوک لائق بڻايو ويو. 

ساڳڱي سال (؟٣4‏ ۱ع) ۾ر سنڌونديءَ تي سکر بگراج ٺاهي سنڌ جي ميدانن 
کي پوک هيٺ آندو ويو. چناب تي ٽريمو هيڊورڪ 4٣۱4ع‏ پر ٺاهيو ويو جنهن بعد 


ڪالا با ير ۱٣٣‏ 
وڌيڪ بئراج جوڙيا ويا. ڪوٽڙي بئراج ه۱0ع ۾ جوڙيو ويو ان کانپوءِ ۱440ع 
پر تونس بئراج ۾ 1٣‏ ۱ع ۾ر گڍو بئراج چوڙيا ويا. 
ڪيترن ئي ڪئنالن ۽ بئراجن جي ٺُهڻ سان انڊس رور سسٽمر مان پاڻي 
وڏي مقدار پر ملڪ جي وڌندڙ آبادي جي ايريگيشن ضرورتن کي پوري ڪرڻ لاءِ 
گنيو ويو. انڊس رور سسٽمر جي پاڻي وارن وسيلن ۾ر وڏي کوٽ ڀارت ۽ پاڪستان 
وچ ۾ر انڊس واٽر ٽريٽي کانپوءِ واقع ٿي جڏهن پنجاب جون ٣‏ نديون ڀارت حوالي 
ڪرڻ بعد ٣٣‏ اير اي ايف پاڻي گهٽايو ويو.۔ ٣٣‏ ايم اي ايف پاڻي ڪيترو آهي اهو 
جاچڻ لاءِ رڳو ايترو مال ڪافي آهي ت, اوائلي ڪكنال مشال طور روهڙي ڪكنال ۾ 
ڦُليلي ڪئنال سڄو سال وهڻ بعد ب صرف ٣‏ اير اي ايف پاڻي کڻن ٿا. 
انڊس واٽر ٽليٽري تي سيپٽمبر +1۱ *۱ع پر ٻنهي ملڪن صحيح ڪئي جنهن 
جا ڪجه نقطا هيٺين ريت آهن. 
آرٽيڪل-؟ 
۱- اوڀارين ند ين (ستلج, بياس ۾ راوي) جو سمورو پاڻي بنا روڪ ڀارت استعمال 
ڪندو. 
گهرو استعمال ۽ غير کپت استعمال گکانسواءِ پاڪستان جي ذميواري هوندي 
تم پاڻي وهڪري کي نہ روڪي ۽ ان ۾ر مداخلت جي اجازت نہ ڏئي. 
آرٽيڪل؟ 
۱ پاڪستان اولهائين نديبن (سنڌو, جهلم ۽ چناب) جو پاڻي بي روڪ استعمال 
ڪري سگهي ٿو ۽ پاڻي جو وهڪرو ن روڪڻ لاءِ ڀارت پابند هوندو. 
محروم ڪيو ويو ۽ ان جي بدلي ۾ر قرض ورتو ويو جنهن ذريعي ؟ ڊئمر, ه بکراج ۾ 
۱ - جهلمر تي ٣۱ع‏ پر ٣ع‏ ه ايمراي ايف پاڻي جمع ڪرڻ لاءِ منگلا ڊٿر ٺاهيو 
ويو. 
سنڌو تي ٣۱ع‏ ۾ر ٣ع‏ 4 ايمر اي ايف پاڻي گڏ ڪرڻ لاءِ تربيلا ڊٿمر ٺاهيو 
ويو. 


ٽن ندين جي نقصان ۽ ان سبب ٣٣‏ ايمراي ايف جي محرڊمي. عم ؟۱ ايعر 


ڪالا باغ ڊيمِ ٣٣‏ 
اي ايف جمع ڪندڙ ؟ ڊثمر ۽ هر سال ۱4 ايمراي ايف حاصل ڪندڙ *۱ بئراج ۽ 
هڊورڪس جي تعمير دنيا جي عظيمر ندي سنڌو کي زنجير وجهڻ واري عمل جي 
تڪميل هئي جنهن ندي جو وهڪرو اڳي عربي سمنڊ پر ويندو هو. 

اڄ اڪشر سالن ۾ر سنڌونديءَ جي پيٽ مان واري اڏامندي آهي رکو انهن 
سالن پر ج وڳو پاڻي هوندو آهي جڏهن ڪيچمينٽ ايريا ۾ برسات جي پاڻي جو غير 
معمولي مقدار هوندو آحي جنهن وقت کي ٻوڏ جي حوالي ساڻ ياد ڪيو وڃي ٿو. 

ڪالاباغ ڊٺم تي سنڌ جا 9 اعتراض: 

۱- سنڌو پر گهڻو پاڻي نہ رهيو آهي. 

سنڌونديءَ پر پاڻي جو وهڪرو ڪيترو آهي جڏهن اهو سنڌ مان گذري ٿو 
سنڌ ونديءَ ۾ر ٻوڏن وارين خبرن ۽ حفاظتي بندن جي ٽٽڻ پنجاب پر اهو تصور پيدا 
ڪيو آهي تہ هر سال سنڌ جي هوڏ ڪري وڏي مقدار پر پاڻي ”ضايم" ٿکي ٿو ۽ 
جيڪڏ هن ان پاڻي کي ڪالابا غ وٽ جمع ڪيو وڃي ت, پاڪستان جي زراعت خود 
انحصاري ڏانهن پيش قدمي ڪندي. واپڊا ۽ پنجاب جي آبپاشي کاتي جي اهلڪارن 
انهي غلط تصور کي ختر ڪرڻ لاءِ ڪجه نہ ڪيو آهي بلڪ حقيقت ۾ر ان غلط 

سنڌو ۾ انجي ٽربيوٽريز ۾ر پاڻي جي وهڪري جو مقدار هر سال مختلف ٿئي 
ٿو ۾ ان جو دارومدار همالي ۾ برفياري ۽ ڪيچمنٽ ايريا ۽ برسات تي آهي. 

انگن اکرن مان ه ماپا واضح آهن. 

۱- ٽن مغربي ندين جو سال 1-4 ع ۾ر وڌ ۾ر وڌ وهڪرو *لاعم۱72 ايعراي 
ايف آهي. 
؟۔ ٣ا_-8اع‏ ۾ر وڌ ۾روڌ وهڪرو ۱٣ع..۱‏ ايمراي ايف آهي. 


٣‏ سراسري طور هر سال ٽن مغربي ندين جو وهڪرو ؟٣عم؟٣۱‏ اي اي ايف 


آهي. 
آهي۔ 


0 پنجن سالن ر هڪ ڀيرو سپر ٻوڏ اچي ٿي جنهن سان هر سال سراسري 
؟'٣عم؟٣۱‏ ايمر اي ايف تاٿين وڌي سگهي ٿي۔ پر باڻي چئن سالن ۾ر پاڻي جي 
موجودگي 04عم,٣؟۱‏ ايمراي ايف آهي. 


صتالا با ٣‏ كين ۱٣٣‏ 
ڪالا با غ ڊئم لاءِ پاڻي جي موجود گي بابت پنهنجن جائزن سان واپڊا ان 
ڳالهہ تي زور ڏنو آهي تہ سراسري وهڪرو ٣؟عم؟٣۱‏ ايمراي ايف آهي. جيتوڻيڪ 
واپڊا جي پنهنجن تجويزن, ڪامن سينس ۾ بين الاقوامي طور مڃيل اصول موجپ 
پاڻي جي موجود گي +4 سيڪڙو آهي يا اهو متدار ت سالن مان چئن سالن ۾ر موجود 
آھَ. 
واٻڊا جي ميمبر آصف قاضي جي سربراهي پر پاڻي جي وسيلن ۾ انتطام 
بابت نيشنل ڪميشن (سيپٽمبر ۱44 ع) جي رپورٽ ۾ر چيو ويو آهي: 


”موجود پاڻي جي سطحي سپلاءِ واري گنجائش کي جاچيندي اهو خيال ذهن 
۾ رکڻ جي ضرورت آهي تہ هر سال پاڻي جي وهڪري ۾ر فرق ٿئي ٿو ۽ جيستائين 
پاڻي گڏ ڪرڻ واري وڏي گنجائش موجود نم هجي جنهن ذريعي بعد جي سالن لاءِ 
وهڪرن کي جذب ڪجي تيستائين ڪنهن بہ ڊولپمينٽ جو بنياد پنجن کان چئن 
سالن واري وهڪري جي سطح تي هئڻ گهرجي. ان سان نہ رڳو وهڪرن جو سڌيءَ 
طرح استعمال ممڪن ٿيندو پر ان سان اضافي سطحي پاڻي پڻ پیدا ڪري 


تانون جنهن ذريمي پاڻي موجودگڱي جو جائزو وٺي سگهجي ٿو تنهن جي 
آمريڪا جي سپريمر ڪروٽ سٺي نموني سان وضاحت ڪٿي آهي. ان قانون ذريعي 
رياست منجهہ پاڻي جي تڪرار واري سڀ کان منجهيل مسئلي کي حل ڪيو ويو. 
ڳاله هيئن آهي تم آمريڪا جي ٻن رياستن وومنگ ۽ ڪولوراڊو وچ ۾ر ٣٣۱4ع‏ پر 
پاڻي تان تڪرار پيدا ٿيو. وومنگ رياست ڪوشش ڪئي ت باهمي ندي ”لارامڪ” 
جو پاڻي ڪولوراڊو رياست ۽ ڪولوراڊو جي ٻن ڪارپوريشن ڏانهن منتتل ڪرڻ 
کان روڪيو وڃي جڏهن ڪولوراڊو رياست پاڻي جي سالياني سراسري وهڪري جو 
تفصيل پيش ڪيو تہ آمريڪي سپريمر ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ هيگن چيو: ” پاڻي 
جي واقعي موجود گي واري صورت پر سپلاءِ کي منصفانہ, نموني جاري رکيو وڃي. 
فصلن جي واڌ کي سراسري وهڪرن جي اميدن حوالي نٿو ڪري سگهجي جيڪي 
اچڻا ناهن ۽ نہ وري غير معمولي وهڪرن جي ٻيهر ڪليڪشن تي ڀاڙي سگهجي ٿو 
جيڪي وهڪرا گذريل سالن پر لهواري پاسي کان گذري چڪا آهن. زمين رڳو ان 
وقت جواب ڏيندي جڏهن پاڻي جو واقعي اطلاق نٿي” ليکي واري مقصد لاءِ آمريڪا 
جي سپريمر ڪورٽ گهڻي وقت تائين سراسري وهڪري کي اختيار ڪرڻ جي حمايت 
ن ڪکي پر ٻن سالن واري گهٽ وهڪري کي اختيار ڪرڻ جي حق ۾ر فيصلو ڏنو ۾ 
استشنائي طور گهٽ وهڪرن واري سالن کي خارج ڪري ڇڏيو. 


ڪالا با نخر ه٣۱‏ 

جيڪڏ هن اهو ڪيس ڪالابا غ ڊئمر تي لاو ڪجي ت پوءِ آمريڪي سپريمر 
ڪورٽ جو فيصلو هن طرح هجي ها: ” جيڪڏهن پاڻي واقعي موجود هجي ت پوءِ 
سپلاءِ کي جاري رکڻ ضروري آهي.... ڊئمر سراسري وهڪرن وارين اميدن تي نٿا 
ڀري سگهجن جيڪي اپچڻا ناهن ۽ نہ وري غير معمولي وهڪرن جي ٻيهر ڪليڪشن 
تي ڀاڙي سگهجي ٿو جيڪي گذريل سالن ۾ر لهواري پاسي وهي چڪا آهن” تنهن 
ڪري ڪالابا غ ڊئمر کي ڀرڻ وارو اصول ساڳيو هئڻ گهرجي جيڪو آمريڪي سپريمر 
ڪورٽ بيان ڪيو آهي يعتي ڪن ٻن سالن جي سڀ کان ننڍي سطح ۾ استشنائي 
طور گهٽ وهڪري وارن سالن کي خارج ڪيو وڃي. 

جيڪڏهن ۱4 سالن جي انگن اکرن کي خبرداري سان پڙهيو وڃي ۽ 
جيڪڏهن استشنائي طور +؟۱ ايمر اي ايف کان بہ گهٽ وارن 4 سالن کي خارج 
ڪيو وڃي ت, پوءِ باقي ٻن سالن وارو گهٽ وهڪرو ۱٣٣٣ع‏ پر 4شع,٣؟۱‏ ايمراي 
ايف عم ٣‏ ٣-٣٣ع‏ ۾ر 1 ؟٣عث؟۱‏ ايمراي ايف آهي جنهن جي سراسري ٣ه۾ہ٣؟۱‏ ايمراي 
ايف آهي. اها صورتحال پنجن سالن مان چئن سالن واري 04ع ٣؟۱‏ اير اي ايف يا 
+47 سيڪڙو وهڪرو جي ويجهو آهي. واپڊا ان کي سٺئي پاليسي طور قبول ڪيو هو 

ڄام صادق علي حڪومت طرفان ۱44۱ع ۾ر ٿيل پاڻي واري ٺاهہ کي سنڌي 
عوامم من ماني ۽ ناانصافي وارو ٺاهہ سڏي ٿو. ان ٺاهہ پر چئن صوبن جي هاڻوڪي ۾ 
تجويز ڪيل مستقبل جي ضرورتن لاءِ پاڻي جي ورڇ ٿيل آهي. 

پاڻي واري ٺاهہ کي ڏسندي انڊس رور سسٽمر جي پاڻي وارن وسيلن جو 
سادو ۾ صحيح ليكو هن طرح آهي: 

ٽن مغربي ندين پر پاڻي جي موجودگي (رمر اسٽيشن جي هيٺ) 04ع,٣؟؟۱‏ 

۱ 44 ۱ع جي پاڻي واري ٺاهہ موجب چئن صوبن جي ضرورت (رم اسٽنيشن 
جي هيٺ ٿت ٣م۾٣۱‏ ۱ ايمراي ايف). 

ڪوٽڙي جي هيٺين پاسي لاءِ پاڻي (پاڻي واري ٺاه ۾ر سنڌوءَ جي ڇوڙ واري 
علاٿقي جي صحت لاءِ منظور ٿيل +.ع٬۱‏ ايراي ايف). 

باقي اع - ايمراي ايف پاڻي جو خسارو. 


اهو سادو ليکو نشاندهي ڪري ٿو ت, جيڪڏهن پاڻي جي ورچ واري 
هاڻوڪي صورتحال برقرار رهي تہ پوءِ 41ع: اير اي ايف پاڻي جي کوٽ پيدا ٿيندي 


ڪالا باغ ڊيمر ٣4‏ 
ان ڪر ۱4عم*ا۱ اڀمراي ايف شامل ناهن جیيڪي سسٽمر جي خرابي سبب يا وهر 
امسٽيشن ۾ مختلف بئراج وچ ۾ر مکيہ رور بيڊس ڀر پاڻي ٽمي ضايع ٽي وڃي ٿو 
وڃي ت, پاڻي جي کوٽ 40عمث۱ ايمراي ايف ٿي وڃي ٿي. 

صوبن طرفان ش٣عمم٣۱۱‏ ايمراي ايف استعمال ٿيندڙ پاڻى. 

سسٽرر وارو نقصان *اعہ ا۱ اير ايف ايف ڪوٽڙي جي هيٺ لاءِ پاڻي 

.4 سيڪڙو پاڻي جي (-۔) 48عمث۱ ايمر اي ايف موجود گي واري کوٽ. 

(اهو تفصيل سرفيس واٽر پوٽيدشل) پلاننگ ڊويزن واپڊا ۱444ع 

پاڻي جي ان متدار جو بہ ليكو ٿيڻ گهرجي جيڪو ڎخيرن جي خاتمي ۽ 
سسيج سب شايع ٿي وَڃي ٿو 
ريت ڄاڻايل آهي: 

منگلا کانپوءِ تربيلا کان اڳ: 

سراسري سالياني (سسٽمر) نقصان ۱4٣-۱41‏ ع) 4عم ايعراي ايف. 

تربيلا کانپوءِ: 
ايف. 

ٻين لفظن هر تربيلا ڊيمر کي انڊس رور سسٽمر پر شامل ڪرڻ سان خسارو 
4ع1 ايمر ابي ايف کان وڌي ٣ع‏ 1 ۱ ايمراي ايف ٽي ويو. 

رڳو تربيلا ڊئمر هر سال ٣عة‏ اير اي ايف خسارو آندو آهي. ڪالابا غ ڊشمر 
جي اڏاوت ڪري سسٽمر وارو خسارو ويتر وڌي ويندو. 

جڏهن سادي ليکي کي ڪنهن ب. ڪنڊ کان جاچيو وڃي ت, ان مان انڊس 
رور سسٽمر ۾ر پاڻي جي کوٽ جي نشاند هي ٿئي ٽي پوءِ ائين ڇو آهي ت ٻوڏ جو پاڻي 
سمنڊ ڏانهن ڇو ٿو وڃي ۽ اهو تصور ڪيو ويو آهي ت. هر سال گهڻي مقدار ۾ر پاڻي 
”شضايم” ٿي وڃي ٿو ۾ ان مان ڪجه پاڻي ڪالابا غ ڊگمر جي تعممير ڌريعي جمع 
ڪرڻ گهرجي؟. 


ڪالا با غځ ڊير ۱٣7/‏ 

پاڪستان جي پاڻي ۽ بجلي واري وفاقي وزير قومي اسيمبلي ۾ر اعلان ڪيو 

تہ ڀارت عم ايمراي ايف پاڻي استعمال ڪندي 44٣هه٣‏ ايڪڙ پوک لاٿق بنائڻ 

پر ڪامياب ويو آهي. اهو چوڻ مناسب رهندو ت, باتي رهيل ۱7# ٣6ھ‏ ايڪڙن جي 

آبادي لاء ڀارت وڌيڪ 4 لم ٣‏ ايمر اى ايف حاصل ڪندو. تنهتڻتڪري سمنڊ ھر پاڻىي 
جو وهڪرو وڌيڪ گهٽجي وجي ٣/اعم؟‏ ايمر اي ايف بيهي ٿو. 


۾ ٣٣٣‏ ايم اي ايف جيڪو سمنڊ ڏانهن وڃي ٿو اهو ”مين ڊسچارج” آهي 
َ ڪي پنجن سالن مان چئن سالن وارو نيڪال جيڪو ۱۱ کان ۱٣‏ ايم اي 
ايف تائين گهٽ ٿي سگهي ٿو. تنهن ڪري ايستائين جو جيڪي ڪالاباغ ڊئم 
جي حمايت ڪن ٿا پنجن ساٺن مان چئن سالن پر سمنڊ پر پاڻي جو وهڪرو 
قطعي نہ هوند و نہ رڳو باقي ؟٣اعہ؟٣‏ ايمر اي ايف غائب ٿي ويندا بلڪم انڊس 
ڊيلتا جي صحت لاءِ پاڻي واري ٺاهہ ۾ر رکيل ۱ اير اي ايف پاڻي وارو مقدار 
بہ ختمر ٿي ويندو. 


3- سنڌ ۾ پنجاب يا ڀارت جي ميدانن ۾ر غير معمولي برسات سنڌو جي پاڻي هر 
اضمافو ڪرڻ کانسواءِ ڪوٽڙي جي لهواري وهڪري جي نيڪال ۾ اضافو 
ڪري ٿي. سبپٽمبر ٣۱44ع‏ پر چناب جون ٻوڏون ان جو مثال آهن. والاريل 
ڪشسير پر آگسٽ 44 ۱ع جي ٻڇاڙي ۾ اوچتو برسات چناب ندي جي 
نيڪال جي صورتحال .....؟ ڪيوسڪ وڌائي ڇڏي. جڏهن تہ سنڌو ۾ جهلمر 
ندي ۾ر پاڻي جي شد يد کوٽ هئي. چتاب ۽ اوڀارين ند ين ڪوٽڙي جي لهواري 
وهڪري کي مناسب سطح تائين وڌائي ڇڏيو پر چئن ڏينهن واري ٻوڏ اتر 
طرف باڻي جہ, سهولتن کي ڪو فائدو نہ پهچائي سگهي. 

؟'- جيڪي ماڻهو ٻوڏ جي پاڻي کي زيان تصور ڪن ٿا اهي نہ رڳو هلڪڙا بلڪ 
اڻ ڄاڻ ب آهن. سنڌونديءَ جي کينل لٽ وارو بار سڀني بکواج ۽ ڊٿمر وٽ 
ڊپازت ٿکي ٿو, تربيلا ڊئمر پٺيان لٽ واري جبل بابت خبرن جي سڀني کي 
خبر آهي پر جيڪي مشاهدو ڪن ٿا اهي هر بکراج پٺيان واري ۽ لٽ جا دڙا 
ڏسي سگهن ٿا. وڎين ند ين ۽ بئراج جي تعمير سبب ملين ٽن لٽ صاف ڪرڻ 
لاءِ ڪو مڪينيڪل طريتو موجود ناهي پر ٻوڏ جي پاڻي واري وهڪري جي 
طاقت سيپ گڏ ٿيل ڪجه لٽ صاف ٿي ويندي آهي. وڏڎيون ٻوڏون نين کي 
ٺت کان پاڪ ڪرڻ لاءِ قدرتي طريقو آهن (پر اسان جي معاملي ۾ر ان سان 
بئراج جي زند گي ۾ر اضافو کي ٿو). 


ڪالاا يا )تر پا٣۱‏ 

انهن منجهيل سوالن جا جواب تفصيل پر ڏسي سگهجن ٿا. انڊس رور 
مسسٽمر آپريشن جڇا ۱۱ سال ( اع کان 7-1ع) ظاهر ڪن ٿا تم ڪوٽڙي 
کان هيٺ سراسري طور جاري ڪيل پاڻي ٣#ع؟٣‏ ايمر اي ايف آهي. يعني ٣٣٣‏ 


۱ مڏ ڪوره تنيصل مان جيڪڏذ هن ۱44۱ع جي ناهم ذريعي ۱ ايم اي ايف پاڻي 
سمنڊ ۾ر ڇڏڻ واري ڳالهہ کي هٽايو وڃي تہ سمنڊ ڏانهن ”اڻ گهربل” 


؟-۔ هن وقت پاڪستان ۾ر سڀئي بئراج ۾ ڪئنال پاڻي واري ٺاه ۾ر منظور ٿيل ٣0‏ 
۾ ۱۱٣‏ اير اي ايف جي برمعمڪس ٿ؛۱ اڀمر اي ايف حاصل ڪري سگهن ٿا. 
باقي ه٣عہ؟*‏ ايمراي ايف صوبن جي مسستقبل جي ضرورتن لاءِ آهن. اهي 
تھ اك وقت جه وڃن ٿا 5 وقت غاب ٿي ڻا 
جد هن صوبا پنهنجي ڪوٽا جو ڀرپور استعمال ڪندا. اهڙيءَ طرح ”زيان” 
۱9٣4‏ ايمراي ايف ٿي وڃي ٿو. 


-٣‏ اوڀاريون ند وين ستلج, بيز ۾ راوي جو سنڌو پر وهڪرو ڪل ٣4ع؟‏ ايمراي 
ايف آهي جنهن مان راوي جو حصو "اع ٣‏ ايمراي ايف. ستلج ۽ بیياس جو 
حصو ٣؟٣ع؟‏ ايمراي ايف آهي۔ (انڊس بيسن ايريگيشن سستمر ائبستريڪٽ 
آف آپريشنل ڊيتا .۱4۾ کان +4۱-4ع واپڊا تان ورتل). 


انڊس بيسن ٺاه هيٺ ٿئي نديون ڀارت حوالي ڪيون ويون آهن. جيڪو 
پاڻي انهن ندين ڏانهن جاري ڪيو وڃي ٿو سو ب ستت رڪجي ويندو ڇاڪاڻ ت, 
ڀارت ستلج جي ع42 ايمراي ايف گنجائش وارو ڪيري اوور ڊئمر باکرا تي ڪر 
مڪمل ڪري ڇڏيو آهي ۾ بياس ندي تي هڪ ٻيو ڊئم ٺاهيو پيو وڃي جنهن جي 
گنجائش ٣‏ اي اي ايف آهي. قصو اڃان اتي خر نٿو ٿئي راوي ندي تي ”ٽين“ نالي 
هڪ ٽيون ڪيري اوور ڊئمر تعمير هيٺ آهي جنهن جي كنجائش ٣‏ ايمر اي ايف, ان 
ڊٿمر جي تعمير کانپوءِ پاڪستان ڏانهن پاڻي جو وهڪرو بند ٿي ويندو سواءِ وڏي 
ٻوڈ جي مند جي. جيڪڏهن ان متقدار جو ليكو ڪيو وڃي تہ رڳو 0۱عہ4 ايمراي 
ايف پاڻي سمنڊ ۾ ”ڑيان“ ٽٿي ٿو. 


٣‏ انڊس بيیسن واٽر ٽريٽي +1۱ ۱4 ع هيٺ نہ رڳو ستلج, بياس ۽ راوي جو پاڻي 


ڀارت کي ڏنو ويو پر مغربي ندين مان ۱٣٣٣٣‏ ايڪڙن لاءِ پاڻي کڻڻ جو 
پڻ حق ڏنو ويو. 


ڪالا باغ ڊيم ۱٣4‏ 

4 اها ڳاله مشاهدي پر آئي تہ سيمينارن, مضمونن. پريس بيان ۾ سرڪاري 
شعبي ۾ر +۱ ارب ڊالرز واري رٿا ڪالابا غ ڊئم لاءِ راهم هموار ڪرڻ لاءِ واپڊ| 
۽ پنجاب جي آبپاشي کاتي جي اهلڪارن عوام کي غلط معلومات فراهم ڪرڻ 
وارو رجحان ظاهر ڪيو آهي. ان لاءِ پاڻي جي موجودگي بابت تڪراري ۽ 
ساڳي وقت حقيقتؾ کان وانجهيل تفصيل مهيا ڪيو آهي. ايستائين جو پنجاب ۾ 
سنڌ ۾ر آبادي جوڳي زمين ۽ ٻنهي صوبن ۾ر آدمشماري واري تمداد جو پڻ من 
پسند تفصيل ڏنو آهي. اهڙيءَ طرح سمنڊ ۾ر پاڻي جي زيان بابت غلط تصور 
کي درست ڪرڻ لاءِ ڪي ڪوشسشون نہ وٺندي ساڳين اهلڪارڻ انهي 
خواهش جو اظهار ڪيو آهي ت, هر قيمت تي ڪالابا غ ڊئعر ٺاهيو ويندو. سنڌ 
جا ماڻهو اهڙي قسمر جي تفصيل ۾ ڪالابا غ ڊگمر جي حامين جي سازشن ڪري 
گي ۽ شڪ پر ورتل آهن. ڇاڪاڻ ت انهن کي ڏکوئيندڙ تجربو آهي ت, پاڻي 
جي کوٽ کي نيٺ سنڌ جي حصي جي کوٽ ۾ر تبديل ڪيو ويند و. 

2- ڪي وارو علائقو برباد ٿي ويندو. 


سنڌ جي مان گذري +.۱ ميل (:..۱ ڪلوميٽر) اتر کان ڏکڻ ورن وڪڙن 
وارو سفر ڪندي سنڌو پنهجي ٻنهي پاسن واري وڏي علائتي کي آباد ڪري ٿو. ان 
علائڻي کي ڪڄو سڏو وڃي ٿو جيڪو شاندار نيڪال واري سسٽم ۽ لٽ کان بچاءِ 
ڪري سر سبز زمين پر تبديل ٿي چڪو آهي. ڪڇي جو علاٿڻو 4عہ۱ ملين ايڪڙ 
آهي۔ 

صدين کان ڪڄي جي ٻيلي وارو علائتو وڌندي ويجهندي .4444 ايڪڙ 
(....؟؟ هيڪٽر) ٿي ويو آهي جتي وڻن جا مختلف نسر آهن جن ۾ر مشهور وڻ 
باهڻ بہ شامل آهي جنهن مان خوبصورت رنگ واري جنڊي پڻ ٺاهي ويندي آهي. 
ڪڄي جي ويڪر ۾ر ٣ع‏ ۱ ملين ايڪڙ (؟شعم. ملين هيڪٽر) سر سبز زمين پکڙيل 
آهي.. ان مان اٽڪل +..:.؟ ايڪڙ (....٣؟‏ هيڪٽر) زمين کي پوک هيٺ آندو ويو 
آهي جتي مختلف فصل ٿين ٿا جن ۾ر تيلي ٻج بہ شامل آهن. 

سنڌ جي معيشت لاءِ ڪچي جي اهميت کي نظر انداز نڻو ڪري سگهجي. 
ڪچي جي علائتي جو اڃان تائين آزاد سروي نہ ڪيو ويو آهي پر ڪچي جي انساني 
آبادي ۽ جانورن جو تعداد هيٺين ريت آهي: 


ڪالا با ڊيمر ال 





آبادي في خاندان ‏ في چورس ميل ٽوٽل ڪچو. 
ماڻهو 86 32 1)()(,)10(00] 
چوپايو مال 4 150 450,000 
مينهون 0 50 ] 450,000 
ٻڪريون/رڊون 06 220 073,)00) 
پولٽري 20 70 2,200,000 


زرعي پيداوار, کير, گوشت ۽ پولٽري تي نہ رکو ڪچي جي >۱ لک آبادي 
جو دارومدار آهي پر اهو علائتو سنڌو جي ٻنهي ڪنارن تي آباد سنڌ جي ڪيترن ئي 
شهرن لاءِ خوراڪ جو وسيلو آهي. ان کان علاوه __ ٣‏ ماڻهو عمارتي ڪاٺ جو 
واپار مان فائدو حاصل ڪن ٿا جن جا وڻ ..44ه ايڪڙن تي پکڙيل آهي. ڪاٺ 
انهن ڪيترن ئي ڳوئن ۽ شهرن لاءِ توانائي جو وسيلو آهي جتي اڃا گٽس ن, پهتي 
آهي. اڃان ب اٽڪل ٣‏ لک مهاڻن جي زند گي جو دارومدار سنڌوندي تي آهي. 


ڪڄي جو سڄو داروممدار سنڌو جي پاڻي تي آهي. جڏهن سنڌو جو پاڻي 
ڪجي جي علاٿڻي ۾ نہ پهچندو آهي تہ فصل. خوراڪ ۽ گام محاثر ٿيندو آهي ۽ 
ايستائين جو پيئكڻ جي پاڻي وارن کوهن ۾ر ب کوٽ هوندي آهي. ان لاءِ ۱-4 4ع 
وارو خشڪ سالي وارو مثال آهي جڏ هن ڪچي ۾ر سنڌو جو پاڻي نہ پهتو نتيجي ۾ 
ڪيترائي خاندان گذر سفر لاءِ ٻين علائقن ڏانهن لڏ پلاڻ ڪري ويا. 
خشڪ سالي وارن سالن يا سنڌو جي پاڻي پر ڦيرو آڻي يا ڊئم جي اذاوت 
سيب ڪجي جي علاٿقي پر نقصان هيئين ريت ٿيندو. 
۱ - سطحي آلاڻ ختمر ٿي ويندي جنهن سان زمين جي بربادي جو آعاز ٿيندو, ڪلر 
٣‏ زمين جو کاچ ٻوٽن جي زوال جو ڪارڻ آهي جنهن ڪري .ه سالن جي عرصي 
۾ر ٻيلي وارو سجو علاٿنو ختمر ٿي ويندو. 
ڏيندا نتيجي ۾ر لڏ پلاڻ ڪري ويندا. 
٣‏ ٻيا ؟ لک ماڻهو (جن ۾ر عمارتي ڪاٺ جو ڪاروبار ڪندڙن جا خاندان بہ 
خامل آهن): شديد متائرَ ٿيندأ: 


ڪالا باغ ڊيمِ ۽٣۱‏ 
مکڻ. گوشت ۽ پولٽري جي پيداوار ۽ ٻيلي جي بربادي جي صورت پر سنڌ ئي 
وڏي قيمت ادا ڪرڻي پوندي. 


۱ - خشڪ مند وارن سالن ڪري ڪچڇي جا کوھ ۽ تلاءَ سڪي ويندا نتيیجي هر 
انسانن ۽ جانورن لاءِ ديد مشڪلات پيدا ٿينديون. 


3- نمر جا ٻيلا اڃايا ناهن: 


انڊس ڊيلتا ۾ر تمر جو ٻيلو ...18 ايڪڙن کاڻ وڌيڪ علاٿڻي تي پکڙيل 
آهي ۾ اهو دنيا ۾ر ڇهون نمبر وڏو ٻيلو آهي. هر سال سنڌ ونديءَ جي ٣‏ ملبن ٽن 
لٽ مان خوراڪ حاصل ڪندڙ (ڊگمر ۾ بکراج جي اڏاوتن کان اڳ) تمر ٻيلو سڀ ان 
وڌيڪ پيدآواري ٻيلو آهي جيڪو هزارين ٻوٽن, درياهي پاڻي ۾ر رهندڙ جاندار شين ۾ 
جهنگلي جيوت جو تحفظ ۾ خوراڪ فراهم ڪري ٿو. 


آءِ يو سي اين جي ۱ 44 ۱ع جي رپورٽ موجب ” تمر جا وڻ ڊيلٽا جي ايڪو 
سسٽمر جا بنيادي جزا آهن انهن گانسواءِ خوراڪ جيڪي اهي ري سائيڪل ڪن ٿا 
۽ جيڪو تحفظ فراهمر ڪن ٿا ان کان سواءِ ايڪو - سسٽم جاٻيا جزا جيئرا رهي 
نہ سگندا. تمر جي ڇوڙ وارو علاٿقو واپاري مقصدن لاءِ مڇي جي ڪيترن ئي قسمن 
خاص طور تي جهينگي / گانگٽ جي پيداوار لاءِ آگڊ يل ميدان آهي. 


گدڙو, جهنگلي سوئر, ريڙهيون پائيندڙ جانور, پرڏيهي پکي ۽ ڊالفن جا ٣‏ قسمر 
آهن. جيڪڏهن تمر کي برباد ڪيو ويو ت, پوءِ انڊس ڊيلتا مم رهندڙ سڀني خاندان 
جو وجود خطري ۾ پکجي ويندو. (آءِ يو سي اين. ڪورنگي ايڪو سس ٽم 
پراجيڪٽ ۱*.۱ع) آءُ يو سي اين پنهنجي تحقيى ھر وڌيڪ. ڄاڻايو آهي ت,ہ تمر جي 
ڇوڙ وارو علائتو تمر کانسواءِ گرم علائقي کان ٣‏ کان ه ڀيرا وڌيڪ پيداواري 
آهي. 

اڃان ڪا چڱيءَ طرح تحقيق نہ ٿي آهي پر شايد اهو چوڻ صحيح رهندو تم 
تمر وڻ وارو علائقو زرعي زمين جي ڀيٽ ۾ر ٣‏ ڀيرا وڌيڪ فائدي مند آهي. تمر ٻيلي 
جا اهم معاشي فاگدا هيٺين ريت آهن. 


۱-- ساحلي علاٿقن ۾ر رهنداڙ مانهن لاءِ اهو عمارتي ڪاٺ ۽ ٻارڻ جو وسيلو آهي. 
٣‏ اهو چو پائي مال. ٻڪرين ۾ خاص ڪري اٺن لاءِ سرسبز ۽ گاه وارو علائتو 


آهي سنڌ جي ساحلي علائقن ۾ر ان جو هڪ عمد ۾ نسل آهي جن لاءِ آلي زمبن 
كاه فراهم ڪري ٿي. 


ڪالا پا 9 پٻ ۽ 


٣۔‏ ڊيلٽا ۾ مڇيون: 


ڊيلٽا ر سوجود ٣٣‏ مڇبن جا قسمر آهن سخال طور: پلو. سول, كڳو, ڏنيرو, 


-٣‏ مڇيون ڊيلتا کي پنهنجي نرسري طور استعمال ڪن ٿيون اڪثر مڇيون خاص 
ڪري جهينگن جي زند گي جو ڪجه حصو تمر واري علائقي پر گذري ٿيو. 
۱444ع جي تفصيل موجب پاڪستان مڇي جا ٣ع:‏ ملين ٽن ٻاهر وڪرو 
ڪري ٣0‏ ع؟ ارب رٻيا ڪمائي ٿو. ان مان 0ع ۱ ارب رپين جي ماليت واري 
<..؟؟؟ ٽن مڇِي سنڌ جي ساحلي علائقن مان حاصل ڪئي وڃي ٿي. 


۱445ع جي تفصيل موجب مڇي جي پڪڙڻ واري ڪاروبار ۾ر +.٣؟؟‏ ٽرالر ۽ 
ٻيڙين تي 4٣٣.‏ کان ب وڌيڪ ماهيگير ملازم آهن. انهن سڀني جي گذر 
سفر جو دارومدار ڪنهن نم ڪنهن حوالي سان تمر واري ڇوڙ جي علائتي تي 
آهي (سورس: بيورو آف استيتٽڪس سنڌ طرفان ۱ سال ايگريڪلچر 
اسٽيٽڪس آف سنڌ .۱-4 #ع کان 4-44 ع تائين). 


| - ساحلي تحفظ: تمر ٻيلي جي ڪري سنڌ جو ساحل لهرن جي کكاج کاڻ محفوظ 
آهي. ٻيلي کانسواءِ +.؟ ميل (..٣؟‏ ڪلروگرام) طويل ساحل جي لهرن واري 
طاقت اسانيءَ سان علائتي تي ڪرندي جيئن اڄڪلهہ بنگلاديش ۾ر ٿي رهيو 
آهي. 

-'٤‏ تمر ٻيلي جو هڪ ٻيو فائد و موجود بند رگاهن ڪراچي پورٽ ۾ قاسمر پورٽ 


بند رگاهن ۾ر واري کي ڇڏ يو وڃي تم پوءِ واري آسانيءَ بند رگاهن کي لٽي ڇڏيندي. 


ياد رهي ت, فطري ٻيلن يا تمر ٻِيلن جي ترقي هڪ عمل آهي جنهن ۾ر وڻن 
کي بالغ ٿيڻ پر +ش کان ۱ سال لڳي وڃن ٿا. پر جڏهن زمين کاچ جو شڪار ٿي 
رهي هجي ۽ تازي پاڻي جي کوٽ سبب انجي خوراڪ اڻ لڀ ٿي وڃي تہ پوءِ ٻيلن جي 
بربادي جو عمل شروع ٿي ويندو آهي. اڄ ڪله سنڌونديءَ جي ٻنهي ڪنارن تي 
ساحلي علاٿقن ۾ر تمر ٻيلي سان اهڙي ئي حالت ٿيندي پکي وڃي۔ وايڊا دفاع ۾ 
لڳاتار اصرار ڪري رهيو آهي تہ ٻيلي واري علائتي کي بربادي کاڻ بچائڻ لاءِ انڊس 
ڊيلتا ۾ر لوڻ. روڪ شيون متعارف ڪرائي سگهجن ٿيون ۽ ڪرائڻ گهرجن. پر اهڙو 
تدارڪ تمام مهانگو هوندو ۽ اهو بہ ضروري ناهي تم اهو ڪامياب وڃي. ان ڏس ۾ 


ڪالا با غ ڊير ٣‏ 
هتي هڪ آمريڪي شهري ولير ٽي آروش جو خط پيشس ڪجي ٿو جيڪو ڊان اخبار 
پر ۱٣‏ جولاءِ ۱441ع تي ليٽرس ٽو ايڊ يٿر ۾ر شايع ٿيو هو؛ 


”نر ون ۽ ڊنم” 


ڊاڪٽر ثريا خاتون جو خط ت ”ڇا اهي زند ۾ رهندا” معلومات ڏيندڙ ۽ ٻن 
اهم مسئلن کي ظاهر ڪندڙ آهن جنهن سان انهن ماڻهن جو بہ واسطو آهي جيڪي 
ان بابت خبرداري پر ويساھ نٿا رکن ۽ تمر ٻيلي جي بربادي ۾ وڏي پئماني تي 
هائڊ رو. بجلي جي ڊولپمينٽ, تمر جا ٻیلا ساحلي ماحول لاءِ وڏا فائدي مند آهن 
تنهن حقيقت کي تازو محسوس ڪيو ويو آهي. ان کي گهڻو وقت نہ گذريو آهي تہ 
ڪجه بااثر پر اڻ ڄاڻ ”اسڪالرن” تمر جي وٹڻڻ جي بربادي جي وڪالت ڪئي 
هئي ۽ دليل اهو ڏنو هو تہ اهي وڻ ”قدر واري"” ساحلي زمين جي بي قدري ڪن ٿا 
پر هئن پنهنجي دليل ۾ ڪا معمولي سائنسي شهادت ب پيش نم ڪئي هئي. هنن جي 
صلاح تي تمر جا ٻيلا ترقي جي نالي تي برباد ڪيا ويا پر ان بيوتوفي جي خطرناڪ 
اٿرن کي ترت محسوس ڪيو ويو. اهي خطرناڪ اٿر هي هئا: سامونڊي زند گي جي 
بتا دا؛ُ تي لڳي ويئي (گانگٽ / جهينگا ۾ ٻيون ڪيتريون ئي مڇيون پنهنجي جواني 
جا مرحلا تمر ٻيلن جي تحفظ ۾ر گذارين ٿيون) زمين جو کاڄ, ٻيلن طرفان لٽ 
صاف ڪرڻ واري گنجائش پر گهٽتائي ۾ اهو احساس ت, تمر ٻيلي سان واڳيل ايسڊ 
سلفيٽ وازي زمين زرعي استعمال جي لائق ناهي جيتوڻيڪ تمر جو ٻيلو جيڪو 
فائد و پهچائي ٿو ان آڏو في ايڪڙ بنياد واري پيداوار ڪجه ب ناهي. آمريڪي آرمي 
ڪورجي انجنيئرن طرفان فلوريڊ! رياست کي ڪئنال ذريعي ٻن حصن ۾ر ورهائڻ 
واري رٿا کي ان وقت ترت ره ڪيو ويو جڏهن اهو ٺوس ثبوت ملي ويو ت فلوريڊا 
جي ..احل وٿ تر وڻ جي مہح“ لاءِ تازو پاڻي نھ۔ايات ‏ روري آهي. ڪا:ال لا« غ 
جي صورت پر گلف آف ميڪسيڪو ۾ر رهندڙ مڇي جو نسل خطري ۾ر پئجي ويندو 
ان کان علاوه ايورگليڊس جي جاندارن جي زند گي داءُ تي لڳي ويندي. پر شروع ۾ 
فوجي انجنيئرن ماحول بابت ماهرن جي شڪن کي بلاجوز قرار ڏنو پر پوءِ جڏهن 
سائنسي شاهدي آڏو رکي ويئي تت پوءِ ايستاگين جو جيڪي ڪئنال جا سخت حامي 
هئا تن کي پنهنجي خطرناڪ غاطي جو احساس ٿيو. 

ان کان اڳ جو پاڪستان سنڌو جي وهڪري کي ڪنهن بہ بهاني روڪڻ 
واري غلطي ڪري يا پاڻي جي خاصيت کي بي روڪ آلودگي ذريعي نقصان رسائي 
نهايت ضروري آهي تت دنيا جي ٻين هنڌن تان سبق سکيا وڃن. جن ” ترقي” جي 
نالي تي تمر جا وڻ برباد ڪيا اهي هاڻي وڏي قيمت تي تمر جا وڻ پوکي رهيا آهن. 


٣ 3‏ ۽ 


تمر ٻيلي جي بربادي جا هاڃيڪار اثر ترت نروار ٿين ٿا ۽ ڪنهن ويجهي عرصي ۾ 
ان جو تدارڪ ممڪن ن هوندو آهي. تمر جي فطري ترقي هڪ آهس تم عمل آهي 
نوان وڻ ان زمين ۾ر وڌندا آهن جنهن کي اڳ پر هموار ڪيو ويندو آهي. جڏهن زمين 
کاچ جو شسڪار هجي ۽ سد د لاءِ وڏا وڻ موجود نہ هجن تت پوءِ تمر جي ٻيلي جي 
ٻيهر آبادڪاري تي تمامر گهشو وقت لڳي ثو ۽ وڏو خرچ اچي ٿو. اڻ ڄاڻ 
”اسڪالرن” . ان جو احاس ان وقت ٿيندو آهي جڏهن آهي فطرت جي مليل 
ڪڪ 8 

مان ترقي جو محالف ناهيان بسُشرطيڪ ان لاءِ فطري ماحول کي برباد 
ڪيو وڃي ۽ نہ وري مان پاڪستان کي توانائي ۽ ماحولياتي واري پاليسي لاءِ سبق 
ڏيئي رهيو آهيان ت, اوهان ٻين جي غلطين مان سبق پرايو. اسان هاڻي آمريڪا ۾ 
محسوس ڪري ورتو آهي تہ وڏڎي پئماني تي هائڊ رو - اليڪٽرڪ ڊئم جي وڏي 
قيمت ادا ڪرڻي پوي ٿي. فطرت جا ڪيترائي انمول تحفا اسان جي ڊثئم واري 
سسٽر پر برباد ٿي ويا. ڪولوراڊو ندي جهنهن جو وهڪرو سمنڊ ڏانهن ويندو هو 
سا غائب ٿي ويکي آهي جنهن جي نٽيجي ۾ ميڪسيڪو جي مڇين وارا گوٺ برباد ٿي 
ويا ۽ اتر اولهہ ميڪسيڪو جي علائتي کي ڪولوراڊو جي پاڻي واري حصي کان 
محروم ڪيو ويو. آمريڪا ميڪسيڪو جي مرمت واري قيمت ت هميشم ادا ڪندو 
رهدوو؛ 

وڏي ڊئم کي هاڻي هر هنڌ پسند نئو ڪيو وڃي پر ننڍا ڊٿم مي اينڊ 
مائڪرو هائڊرو پروجيڪٽس جن تي گهٽ خرج اچي ٿو,. گهٽ بربادي واري 
متبادل. ننڊي سطح واريون هائڊرو - اليڪٽرڪ رٿائون آمريڪا ۾ر مقبول ٿي رهيون 
آهن۔ وڏي. يئماني تي هائڊرر اليڪٽرڪ ڊوليمينٽ. جي نتيجي پر ماڻهن. جي لڏ پلاڻ 
زمين ۾ ٻيلن جي ناقابل واپسي بربادي هڪ اهڙي قيمت آهي خاص ڪري جيڪڏهن 
ان سان تمر ٻيلي جي صحت تي اثر پوندو هجي. جيڪا مذ ڪور رٿاٿئن جي جواز 
کي بي اثر بغائي ڇڏي ٿي. خاطري سان پاڪستان کي وڏي تقيمت ادا ڪرڻي 

جيڪڏهن دولت هڪ وڏي ڊئم تي ر= ڪرڻ بدران تعليم, صحث, آبادي 
تي ڪنٽرول ۽ جتا دار توانائي وارن متبادل تي خرچ ڪکي وڃي تم بجلي جي 
پيدآوار لاءِ ڊئمر ٺاهڻ وارو مطالبو ئي نم ڪيو ويند و. 

زميني آلاڻ, كگپ چڪ, ڳتيل بيلا, جيت ۽ نانگ انهن اڻ ڄاڻ ماڻهن لاءِ 
روماني يون ناهن جن ”ترقي” جو عزم ڪيو آهي. اهي ”اسڪالر” انهن شين کي 


ڪال باغ وين هم٣۱‏ 
ڪارائتو نٿا سمجهن. پر ان کان اڳ جو ” ڊيولپرس“” کي پنهنجون خواهشون 
پوريون ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي انهن کي اهو ياد ڪرڻ گهرجي تم انهن شين کي 
هتي ڪنهن آندو آهي. تازي ڄاڻ جي روشني ۾ر رڳو اڻ ڄاڻ ۽ لاپرواه ماڻهو اهڙين 
رٿائن جو اظهار ڪري سگهن ٿا جن جي نتيجي پر تمر ٻيلي وارو ماحول برباد ٿيندو 
هجي. جهالت ۽ لاپرواهي ٻہ اهڙڑيون شيون آهن جن جي محد ود فائدي کي وسيع 
نقصان تي ترجيح ڏني ويندي آهي ”. 
آروش جي خط ۾ر سڀ کان وڌيڪ فڪر انگيز جملو ”سڀني آڏو موجود 
نوس سائنسي ثبوت" وارو آهي. اهو ثبوت واپڊا ۽ پنجاب جي اهلڪارن اهو ليکو 
ڪرڻ لاءِ آسانيءَ سان حاصل ڪري سگهجي ٿو تہ ڇا سنڌونديءَ تي ڪالابا غ ڊئمر 
يا ٻيو ڪو ڊثمر قومي سفاد پر آهي. پر بدقسمتي سان اهڙي ثبوت جي جستجو 
بدران واپڊا ۾ پنجاب جي نمائندن ورلڊ بکنڪ جي تحقيق کي رد ڪري ڇڏيو 
جيڪا ان جو تمين ڪرڻ لاءِ هئي. 


5- باڻي جي وسيلن جي آ«دگي۔ 

پاڪستان جي ۱٣.‏ ملين انسانن لاءِ آبپاشي ۾ پيئڻ جي پاڻي جو مکي, وسيلو 
سنڌ وندي سسٽمر آهي. پاڻي جي وسيلن جي خاصيت ۾ر خرابي سان نہ رڳو زرعي 
پيداوار وارو فصل متاثر ٿيندو بلڪ ان جا انساني صحت تي اٿر پوندا. خاص ڪري 
سنڌو جي هيٺين پاسي وارا ماڻهو سڌيءَ طرح متاثر ٿيندا. 

پاڻي جي ڪوالٽي جي خرابي جا مکيہ, سبب هيٺين ريت آهن: 

۱- پوک لاءِ پاڻي پاڻ سان گڏ لوڻ ۽ جيت بہ کي ايندو آهي. هٿي اهو 
ذڪر ڪرڻ مناسب رهندو تہ پاڪستان هر سال ه؟ هزار ٽن آرگنتڪ فاسفورس ۽ 
آرگنو. ڪلورين ڃيت مار دوائون استعمال ڪري ٿو. جيگن ت, اهي جيت مار دوائون 
نم نان بايوڊي گريڊبل هونديون آهن تنهنڪري نقصانڪار زهر جو وڏو مقدار 
سنڌ ونديءَ سسٽمر ۾ر ڌوپجي وڃي ٿو. 


؟"- سنڌ ونديءَ جي ڪناري تي آباد شهرن ۽ سوين ٫ڻوٺن‏ جي آلودگي 
نديءَ جي پاڻي حوالي ڪگي وڃي ٿي وڌندڙ آبادي ۽ صنعتي ترقي ۾ پاڻي کي بهتر 
بنائڻ وارين سهولتن جي عدم موجودگي ڪري اٽڪل -؟ مليڻ انسان جيڪي 
سنڌونديءَ جي مکيہ شهرن مخال طور چشم, ڊي آءِ خان, تونس, ڊي جي خان, 
ڊو. سکر, روهڙي. حيدرآباد. ڪوٽڙي ۽ سوين ڳوٺن پر رهن ٿا اهي سنڌ ونديءَ ۾ر 
آلودگيءَ جو سيب آهن جيڪا آلودگي ناڻابل برداشت حد تاٿين وڌي ويئي آهي. 


سنڌ ونديءَ ۾ر گهٽ وهڪرو ۾ سنڌوءَ جي هيئٺين پاسي گرير ۾ خشڪ موسعر 
پڻ سنڌ ونديءَ ر آلودگيءَ آڻيندڙن ۾ شامل آهي. سنڌ ونديءَ جي پاڻي ۾ر آلودگيءَ 
سور ۽ آنڊن جي بيمارين جو وڌندڙ رجحان آلودگي واري پاڻي ۾ بيمارين پر لاڱاٻي 
کي ظاهر ڪري ٿو انهي صورتحال جو جائزو انساني نقصان ۾ آبادي جي معاشي 
قيمت جي حوالن سان وٺغ گهرجي. 

6- فطري ڍنڍؤون - پکين جي پناهب گاه 


لکين سالن پر سنڌونديءَ پنهنجي وهڪري جو رخ ڪيترائي ڀيرا تبديل 
ڪيو آهي. هر سال سنڌ وندي ٣.‏ ملين ٽن لٽ کڻي ٿي جيڪو نديءَ جي تري ۾ر 
رهجي وڃي ٿو جنهن سان ان جي سطح وڌي وڃي ٿو تنهن ڪري اها نازڪ نقطي تي 
پهچڻ کانپوءِ پنهنجو رستو بدلائي ڇڏي ٿي. لکيل تاريخ ۾ر ٻڌايو ويو آهي ت,ہ 
سنڌ ونديءَ پنهنجو رح ٣‏ ڀيرا بد لايو آهي. ضلعي لاڙڪاڻي پر موئن جو دڙو ۾ ٺٽي ۾ر 
ڀنڀور سنڌو جي ڪناري تي آباد خوشحال شهر هئا پر انهن جو معاشي اثر رسوخ 
ختمر ٿي ويو ۽ آهستي آهستي برباد ٿي ويا. 

سنڌونديءَ جي بدلندڙ رخ ڪیترن ڍنڍن کي جنر ڏٺو جڏهن انهڻ کي 
پاڻي سان ڀريو ويو. تنهن ڪري سنڌ ايشيا جي سڀ کان وڏين فطري ڍنڍن جو 
گهر آهي. مال طور دادو ضلعي پر منڇر ڍنڊ, ٺٽي ۾ر ڪينجهر, هاليجي ۾ هيڊرو, 
سانگهڙ ۾ر چوٽياري ۾ ٻيون ڪيتريون ٿي ننڍيون ڍنڍون سنڌ ۾ر آهن. 


منڇر ڍنڍ کي ٻوڏ واري موسر پر ڀِريو ويند و آهي. جيڪا + چورس ميل 
(:۱0 چورس ڪلوميٽر) آهي ۽ 0ع: ايمر اي ايف کان وڌيڪ پاڻي جمع ڪري ٿي. 
ڪينجهر ڍنڍ ٣‏ چورس ميل (.؟ ۱ چورس ڪلوميٽر) آهي جيڪا ٻيكڻ جي پاڻي جو 
مکيہ وسيلو آهي ۽۾ ڪراچي وارن لاءِ پسنديده تفريحي هنڌ آهي چوٽياري هڪ ٻِي 
آبياشي لاءِ مکيہ ڪردار ادا ڪري ٿي. بدين. ٺٽي, لاڙڪاڻي ۾ جيڪپ آباد ضلعن 
پر ماڻهن ۾ر اهو شعور وڌي رهيو آهي تہ ننڍ ين ڍنڍ ن ۾ مڇيون ڇڏي ان مان تجارتي 
فائدا حاصل ڪيا وڃن. وڌندڙ آبادي ۽ گوشت جي گهٽجندڙ پيداوار سبب ايندڙ 
سالن ۾ر مڇي پروٽين جو مکي وسيلو بڻجي ويندي. 


پر سنڌ ۾ر انهن ڍنڍن جو هڪ دلسپ پهلو هيءُ آهي تہ ڍنڍون سياري 
توڙي اونهاري ڀر لکين پرڏيهي پکين جو گهر آهن جيڪي قزاقستان, سائيبيريا ۽ ٻين 
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ملڪن مان هزارين ميل سفر ڪري ”انڊس فلاءِ وي” نالي ڪاريڊ ور استعمال 
ڪندي ڏاگڻين سنڌ ۾ر داخل ٿين ٿا. سڄي دنيا ۾ر فطرت سان محبت ڪندڙ فطرت 
جي ممجزن جي حفاظت لاءِ جاکوڙي رهيا آهن ۽ ڪينجهر, هاليجي. هيڊرو ۽ 
چوٽياري ڍنڍن تي تفريح لاءِ اچن ٿا تہ جيئن فطرت جي نظارن کي ويجهڙائي سان 
ڏسجي. 

هن وقت تاٿين سنڌ جي ڍنڍن ۾ر پکين جا ؟؟؟ قسر ڏنا ويا آهن. سنڌ 
واگلڊ لاٿيف ڊپارٽمينٽ ”هاليجي ڍنڍ " جي عنوان سان هڪ ڪتابڙو شايع ڪرايو 
آهي جنهن ۾ر پکين جا مختلف قسر ڏسي سگهجن ٿا ۽ ڍنڍڊن کي پکين جي پناهم 
گاهم سڏيو ويو آهي. 

7 کاري پاڻي جي مداخلت 


سنڌ ونديءَ جي پاڻيءَ جو ' سيڪڑڙو وهڪرو جون کان سيپٽمبر تاٿين 
هوندو آهي جڏهن چوماسي موسمر سان گڏ همالي ۽ قراقرمر پر برف کڳرندي آهي. 
باقي ٣‏ سيڪڙو وهڪرو ان مهينن آڪٽوبر کان مكي تاٿين پکڙيل آهي. 

سنڌ ونديءَ جي پاڻي جو وهڪرو عربي سمنڊ مان كاري پاڻي جي مداخلت 
اثرائتي انداز ۾ چڪاس ڪري ٿو. اهڙي طرح جمع ۾ کپت وارو پاڻي سنڌ ونديءَ 
جي اترين پاسي جاري رهي ٿو ۽ سمنڊ جو پاڻي سنڌو ۾ ان جي ڇوڙ واري علاٿتي 
مٺو پاڻي متاثر ٿئي ٿو ۾ آبپاشي واري زمين ۾ر ڪلر وڌي وڃي ٿو. 

اونهاري ۾ر عربي سمنڊ مان وير ۾ چوماسي ويڪٽر ايس ڊبليو ۽ اين اي 
هوندو آهي. ان وقت ۾ر عربي سمنڊ ۾ر کاري پاڻي جي مداخلت سي ڪلوميٽر وڌي 
ٺٽي تائين پهچي ويندي آهي. نتيجي پر ٺٽي ۽ گهاري پر ڪلورائيڊ سطح تمامر گهڻو 
وڌي ويندي آهي جيڪا علاٿقي جي زرعي نقصان٬جو‏ سبب بڻجي ٿي. 

سياري پر ويڪٽر ڦري اين اي ايس ڊبيلو رح تي هوندو آهي تہ جيئن كاري 
پاڻي جي مداخڂلت گهٽجي ۽ تازي پاڻي سان کارو پاڻي صاف ٿئي. 

اها ڳالهہ واپڊا جي سالياني رپورٽ 44-4ع (صفحو ٣؟)‏ ۾ر پڌري آهي 
جي ٽيبل (آڪٽوبر *۱44 ع) نشاندهي ڪري ٿي ت, "٣‏ سيڪڙو علاٿقي جي پاڻي 
واري ٽييل ۱ فوٽ اندر آهي ۽ چوماسي کان اڳ پاڻي جي ٽيبل (اپريل -- مئي 


ڪال تا ۱٣‏ 
44 ۱ع) ظاهر ڪري ٽي تہ علائقي جو 4؟ سيڪڙو ۱٬-.‏ فوٽ اندر آهي. جنهن 
مان ظاهر ٿئي ٿو تہ جڏهن سنڌو پر پاڻي جي وهڪري جي سطح گهٽ هوندي آهي 
تم سمنڊ جي پاڻي جي مداخلت سنڌ جي وڌيڪ ؟ سيڪڙو زمين کي متاثر ڪري 
ٿي. ان چوڻ جي ضرورت ناهي تہ چوماسي کان اڳ ؟ سيڪڙو سر ۽ ڪلر واري 
زمين جو واسطو ٽي ۽ بدين ضلعن سان آهي جيڪي سنڌ جي ڏکڻ ۾ر آهن. 


ڪراچي ۾ر ۱44 ع ۾ر پاڪستان نيشنل انسٽيٽيوٽ آف اوشنيو گرافي ۾ 
نيشنل ساكنس فائونڊيشن طرفان ڪرايل سمپوزيمر ۾ر اهو تسليمر ڪيو ويو تم سنڌ 
جي هيٺين ميدانن ۾ر کاري پاڻي جي مداخلت جو سڌيءَ طرح واسطو سنڌ ونديءَ هر 
وهڪري جي گهٽتائي سان آهي. 


آبهوائي تبد يلي جنهن جو دنيا مشاهدو ڪري رهي آهي ۾ سال ئ؟.؟ ع کان 
اڳ ٽيمپريچر پر شع۱ ڊگريون سيلس واڌارو سامونڊي پاڻي جي پڻ ۱ ميٽر (ه 
فوٽ) وڌائي ڇڏيندو. (ڏسو ورلڊ ميٿريا لاجيڪل آرگنائيزيشن جي رپورٽ 
44 ۱ع). 


جيستائين ڪوٽڙي جي هيٺين وهڪري لاءِ ج وڳو پاڻي جاري نٿو ڪيو وڃي 
۾ حيد رآباد ضلعي جي ڏاکڻي حصن واري زمين سر ۽ ڪلر حوالي ٿي ويندي. 


ڪالابا غ ڊئمر پراجيڪٽ جي اسٽيج ٽين جي ٻي سي ٻبہ موجب پراجيڪٽ 
جي سول ۾ پاور سهوليت واري ڪل قيمت جيڪا ماهرن جون ۱44 ع ۾ر طٿي ڪئي 
هئي سا آهي ٣۱0ء/ٿ‏ ارب آمريڪي ڊالر, ان ۾ر تعمير دوران وياج, ڪسٽمر ڊيوٽز 
۾ ٽيڪس ۽ اتفاقي قيمت پڻ شامل آهي پر ان ايڏي 'گري قيمت پر +ٿ ڪلوميٽرن 
واري روڊ جي ٻيهر اڏاوت واري رقمر شامل ناهي جيڪو روڊ اٽڪ کي نوشهرو سان 
ملائي ٿو ۽ ۱ ريل ۽ روڊ جي پلن جي ٻيهر اڏاوت واري رقمر پڻ شامل ناهي جيڪي 
ڪالابا غ ڊٿمر جي اڏاوت سبب غرق ٿي وينديون. 

"۱44 ع کانپوءِ قيمت هر واڌ ۾ ڊالر جي ڀيٽ ۾ر پاڪستاني رٻئي جي قدر ۾ 
لڳانار گهٽتائي سبب ڪالابا غ ڊٿمر جي قيمت ويتر وڌي ويئي آهي. تازي صورتحال 
کان عوامر کي آگاه ن, ڪيو ويو آهي ان تي شرط لڳائي سگهجي ٿو تت ڪالاباغ 
ڊگ جي اڏاوت تي خرچ ۱.4 بلين ڊالر جي وچ ۾ هوندو. جيڪا رقم اسان جي 
موجودء پرڏيهي فرض جي ٿ؟ سيڪڙو کان ب وڌيڪ آهي. 


جيڪڏهن ملڪ جي سعيشت ؟ کرب رپين جي پرڏيهي ۽ ڏيهي قرض جي 
وزن هيٺ ڌڏي رهي هجي. جڏهن ادائيگي جو توازن ٣‏ ارب ڊالرن کان وڌيڪ هجي. 
جڏهن وزيراعظمر قرض لاهڻ لاءِ عوامر کي چندي جي اپيل ڪري رهيو هجي ۽ جڏهن 
قرضن جي ادائيگي نہ ڪرڻ ڪري ملڪ ڊيفالٽ جي خطري ۾ هجي تڏهن ڏاهپ 
تتاضا ڪري ٿي ت, 5 ارب ڊالرز واري را جو آعاز ڪرڻ کان اڳ هزار ڀيرا سوچيو 
سگهجي ٿو جنهن سان ڪالاباغ ڊئمر کان ڪيترائي ڀيرا وڌيڪ پاڻي پيدا ڪري 
سگهجي نو 
ڇ 4- سنڌ في ايڪڙ پاڻي پنجاب کان گھٽ حاصل ڪري ٿي. وفاقي وزير 
سيد عابد ۽ ساطانم پنهنجي بيان ۾ر چيو آهي تہ ”جڏهن سنڌ ۾ر پاڻي ججهي مقدار 
پر هو تڏهن پنجاب ۾ر پاڻي جي کوٽ هئي”. 
ڪيترائي سال اڳ ۱٣‏ ع ۾ر پنجاب جي آمدني, آبپاشي ۾ بجلي جي وزير 
ايڪڙ لاءِ پاڻي اع,؟ فوٽ آهي جڏهن تم سنڌ ۾ر ٣عم؟٣‏ فوٽ آهي”. 
اهي ٻکي اعلان ٻن صوبن ۾ر پاڻي جي موجودگي بابت پنجاب ۽ واٻڊا جي 
اهلڪارن جي ذهنيت جي وضاحت ڪن ٿا. پر حقيقتون ٻڌائن ٿيون تہ صورتحال ۾ 
ٿورو فرق آهي. 
پاڪستان ۾ر پوک لائق ڪل علائڻو 41 ملين ايڪڙ آهي جنهن مان 0 ع٣٣‏ 
ملين ايڪڙن جي پوک ڪئکنالن ذريعي ٿئي ٿي. هيٺ ڄاڻايل تفصيل موجٻ اڻ مان بب 
رڳو ٣1ع,4؟‏ ملين ايڪڙن جي اصل پر آبادي ٿئي ٿي. 
؟۔ ۱4۱ ع جي پاڻي واري ٺاهہ موجب سنڌ ۽ پنجاب کي هيٺين ريت پاڻي ڏنو 
ويو آهي: 
صوبو _= خريف ربيع ٽوٽل 
پنجاب .ملا »عه۱24 4٣‏ قشم 
سنڌ اهم ٣۱؟٣؟ ۱٣4‏ لاعمغه٣‏ 
٣‏ پنجاب ۾ر زمين هيٺ ([5110-501) پاڻي اڪشر مٺو آهي. سنڌ ونديءَ ۽ ڪئنال 
بيڊس جو پاڻي جيڪو ٿورو ٿورو ٿي ڪري زمين هيٺ مٺي پاڻي سان ملي 
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وڃي ٿو اهو هر سال ٣+‏ کاڻ +ه ايمر اي ايف تاٿين آهي. سمر ۽.ڪلر جي خوف 
کي محسوس ڪندي واپڊا پبلڪ سيڪٽر پر ۱0 هزار ٽيوب ويل خاص ڪري 
ڇڄ ۾ ريچنا ڊوب ڀر لڳايا آهن تم جيئن مٺو پاڻي برقرار رکجي. ان کان علاوه 
پرائيوٽ سيڪٽر پر ٣‏ لک . ھ هزار ٽيوب ويل لڳايا آهن جنهن ڪري هر سال 
اَبپاشي جي مقصد لاءِ ٣٣‏ ايمر اي ايف کان بہ وڌيڪ پاڻي حاصل ڪيو وڃي 
ٿو. پاڻي جو اهو ٣-‏ ايم اي ايف مقدار صوبن وچ ۾ر موجود پاڻي واري ٽيبل 
پر ضرور شامل ٿيڻ گهرجي ڇاڪاڻ ت >۱ ۱4ع کان وٺي واپڊا طرفان ٽيوب 
ويل لڳائڻ ۾ انهن کي هلائڻ تي اربين رپيا خرچ آيو آهي جيڪا رقعھر چئن 
صوبن وفاق پاڪستان ذريعي ادا ڪئي آهي. پنجاب پر مٺو پاڻي برقرار رکڻ 
واري صلاحيت جي برعمڪس سنڌ سمنڊ جي پاڻي تي بيٺل آهي. روهڙي 
ڪئنال واري زمين جي هڪ ٽڪري کانسواءِ سڄي سنڌ جي اڪثر علائقن پر 
زمين هيٺ پاڻي عربي سمنڊ جيئان کارو آهي. ڪئنال جو سيٻيج (ٿورو ٿورو 
ٿي وهڻ) ويتر سمر ۾ ڪلر کي وڌائي رهيو آهي. 

٣‏ پنجاب هر سال اوٺهاري ۾ سياري جي برسات جا ‏ انچ حاصل ڪري ٿو. 
پنجا: نيڪاري جي نرات مان اه( ايمر اي اقنيف مقدار حاصل ڪَري ٿوي 
اونهاري جي برسات مان 4 ايمر اي ايف کان ب وڌيڪ مقدار حاصل ڪري ٿو. 
پوک جي مقصدن لاءِ برسات وارو پاڻي ڪئنال جي پاڻي کان ڪيترائي ڀيرا 
اعليٰ آهي ڇاڪاڻ ت, ان ۾ر زمين جي نقصان وارو عنصر شامل ناهي.۔ 

ياد رهي تہ پنجاب ۾ سنڌ جو ڪئكنال ڪمانڊ ايريا جنهن جو سنڌ جائزو 

ورتو آهي ۽ ڄاڻايل آهي اهو +44 ۱ ع ۾ر زراعت بابت نيشنل ڪہميشن جي جائزي 

کان ڪو گهڻو مختلف ناهي. فرق صرف ايترو آهي ت, ٣۱اع.؟‏ جي خلاف پنجاب 
هع ۱4 ملين ايڪڙ حاصل ڪري ٿو ساڳڱي طرح سنڌ جا ٣عم؟۱‏ ملين ايڪڙ خلاف 
ه٣عہم؟۱‏ ملين ايڪڙ آهن. پر ٣۱44ع‏ جي جائزي موجب پنجاب ۾ر زمين هيٺ 
استعمال ج ڻو پاڻي ؟٣اعہ٣۱‏ ايمراي ايف آهي جڏهن تم ٣۱44ع‏ پر ٣‏ لک  +‏ هزار 
ٽيوب ويل زمين هيٺ وسيلن مان ٣‏ ايمر اي ايف حاصل ڪري ٿو ان سان پنجاب ۾ر 

پوک وارو علاٿڻو وڏي پئماني تي وڌي ويند و. 
مڏ ڪوره تفصيل کي اهو تمين ڪرڻ لاءِ جاچي سگهجي ٿو تم سنڌ ۽ پنجاب 

مان ڪهڙو صوبو پاڻي جو ڪيترو حصو حاصل ڪري رهيو آهي. ان دوران ان نقطي 


ڪالا باغ ڊيم ۱0 
کي ياد ڪرڻ تمام اهمر آهي تہ سنڌ ۾ر پيکڻ ۽ آبپاشي لاءِ پاڻي جو وسيلو رڳو 
سنڌ وندي آهي جڏهن ت پنجاب ٣؟‏ ايمر اي ايف جهلم مان, ٣؟‏ ايمر اي ايف چناب 
مان. ٣-‏ ايمر اي ايف زمين هيٺ پاڻي مان ۽ * ايم اي ايف کان بہ وڌيڪ پاڻي 


سيد عابده جو بيان ان وقت صحيح هجي ها جڏهن هوءَ چوي ها تم سنڌ 
سر ۾ ڪلر ۾ر غرق ٿي رهي آهي. هن جو اهو خيال بہ غلط آهي تہ پنجاب کي پاڻي 
کان محروم ڪيو پيو وڃي پر حقيقت هيءَ آهي ت پنجاب سنڌ کان تمام وڌيڪ 
پاڻي حاصل ڪري ٿو. 

(هي مضمون ليکڪ جي انگريزي ڪتاب ٿگ 19811۱ 118811 018 116 
6) 5101۱ تان ورتل آهي) َ 


(ترجمو: امتياز چانڊ يو) 


پيٽر جان مثينل 
ڪالاباغ ڊيم ۽ سنڌ؛ ڊيلٽا تي پوندڙ نقصان 
تارف 


ڪالا باغ ڊيمر ٣۱44ع‏ ۾ پنهنجي پهرين رٿيل اعلان کان وٺي وڏو 
تڪراري موضوع رهيو آهي. شروعات پر گهڻي ڀاڱي تڪراري معاملو سرحد صوبي 
پر ڊيمر جي اوسي پاسي واري علائقي پر پوندڙ اثرن بابت هو. گهڻي عرصي کائپوءِ 
ٿي سنڌو جي مٺاهين وهڪري پر تبد يلين سان ڇوڙ وارن علاٿقن تي پوندڙ اثرن جو 
ادراڪ ڪيو ويو ۽ انجو حثمي ادراڪ سنڌو ڊيلتا تي پوندڙ اثر آهن. گُذريل 
ڏهاڪي پر ڊيلٽا جي اهميت کي محسوس ڪرڻ کانپوءِ ئي ان پهلو تي نظر وجهڻ 
جو عمل شروع ٿيو آهي. 

هن متالي جو مقصد ڪالا باغ ڊيمر ٺهڻ جي صورت ۾ر ڊيلٽا جي حصي ۾ر 
ايندڙ مٺي پاڻي ۽ لٽ جو ڪيترو وڌيڪ مقدار گهٽ ٿيندو بابت منجهيل تصوير کي 
اڃائين وڌيڪ ڳُنڀير بنائڻ ناهي. هن متالي جو مقصد انهيءَ املهہ سوال جو جواب 
ڏيڻ ب ناهي تہ تمر کي ڪيترو مٺو پاڻي گهرجي. متالي پر ڊيلٽا جي ماضيءَ قريب 
واري تاريخ جا پيرا کڻڻ ۽ اهو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي تہ سنڌو جي 
مٿاهين وهڪري ۾ر آيل تہبد يلين جي نتيجي ۾ر انجو زوال ڪيئن اچڻ لڳو آهي. 
انکانپوءِ اهو سوال اٿاريو ويو آهي تہ ڇا مٿاهين وهڪري پر اڻڄاتل ترقيءَ وگهي 
اڱيئي هاڃي جي شڪار انهيءَ ڊيلٽا کي ايندڙ ڏينهن ۾ر ڪالابا غ ڊيمر جهڙين ٻين 
رڪاوٽن سان ڪي جوڳا نقصان رسڻ جا امڪان آهن. انهيءَ ڳالهہ جو اخلاقي پهلو 
اهو آهي تم اهڙي ماحولياتي اهميت جهڙا فيصلا ڪرڻ کان اڳ اهو سمجهڻ جي 
ڪوشش ڪرڻ گهرجي تت ان سان اسين ڇا ڪجه جوكمر تي پيا وجهون ۽ ڪهڙا 
معاشي ۽ سماجي لاڀ وڃائي رهيا آهيون. 


گذزيل پنجاهم سالن دؤران سنڌو - ڊيلٽا ۾ تبديليون 
(پاڻي جي ڇوڙ ۽ لٽ جي مقدار ۾ گهٽتائي) 
سنڌو ڊيلٽا سدائين ست ڀري رهي آهي. جيڪا چاليهہ ڪروڙ ٽن في سال 
جابلو لٽ جي مدد سان ڪن دورن ۾ر تہ ٽيه ميٽر في سال جي انتهائي تيز واڌ بہ 
ڏيکاريندي رهي آهي. بهرحال گذريل پنجاه سالن دوران انساني سرگرمين ڪري 
انتهائي تيزيءَ سان وڌندڙ ويجهندڙ انهيءَ ڊيلتا جو ست پنجن ورهاسٽي چئنلن مان 


ٽ1 ٣ھم۱‏ 
گهٽجي هڪ تي بيٺو آهي جيڪو ب نديءَ جي وهڪري سبب سال جا ڪي ٻہ ٽي 

نديءَ جي لٽ جي وهڪ بابت پنهنجي ٣۱84ع‏ واري انتهائي ڪاراٿني 
تجزئي ۾ ملمگځن. قريشي ۽ بيگ گذريل پنجاهہ سالن دوران تازي پاڻي ۽ لٽ جي 
وهڪ جا ٽي اهر دور ڄاڻايا آهن. هو انهن ٽنهي دورن کي هيٺين ريت واضع ڪن ٿا 

۱4٣۱ ۱‏ کان ۱4٣"‏ تائين, جڏهن ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي جو عمومي 
وهڪرو ست ڪروڙ ٽيهہ لک ايڪڙ فٽ يا انکان وڌيڪ ۽ روڪيل بار 
(1000 5115]561060) ويه ڪروڙ ٽن في سال کان ب وڌيڪ هو. 

٣‏ 4٣۱4ع‏ کان ۱41۱ع تائين سنڌو دريا لاڳيتو وڏي وهڪري وارو تہ هو 
پر 080 ] 0+ گهٽائڻ پئي لڳو. هڪ يا ٻن مٿاون سالن کانسواءِ اهو 
ڏه. ڪروڙ ٽن في سال کان بہ گهٽ رهيو پر پاڻي جو وهڪرو ساڳي مٿاهين سطح 
تي رهيو. دريا پر اها تبد يلي پڪ سان ڪيترائي بيراج ٺاهڻ سبب آئي هوندي. 

٣-۔‏ ۱41۱ع کانپوءِ وهڪرو ڊرامائي انداز ۽ گهٽ ٿي اڪشر چار ڪروڙ 
چوراسي لک ايڪڑ فٽ في سال تائين وڃي پهتو. جڏهن تم 5116]9611060 
0 پنج ڪروڙ ٽن في سال جي سراسري مقدار جو وڃي رهيو. اها گهٽتائي 
پاڻي جي مٿاهين وهڪري تي وڏا ڊير ٺاهڻ کان اڳ آئي. هو نتيجو اهو ٿا ڪڍن ت 
اها گهٽتائ ٿي بيرا ج ٺاهغ ۾ دريا جي هيٺين حصي ۾ر آبپاشي جو نتيجو هئي. 

"0 دريا جي پاڻي جو آبپاشي. پاڻي جي فراهمي ۽ گڏوگڏ توانائي پيدا 
ڪرڻ لاءِ استعمال اڃاٿين وڌي ويو آهي: "۱ ع کان ۱44 ع تائين وارن يارهن 
سالن دوران ڪوٽڙي بيراج کان هيٺ پاڻي جو وهڪرو ساڍا ٽي ڪروڙ ايڪڙ فٽ 
ساليائو نظر ٿو اچي ۾ لڳايل ڪٿ موجب انجو اڌ کن ئي ڊيلٽا تائين پهچي سگهيو. 
انهيءَ وهڪري سان گڏ آيل لٽ جو پوتا ميل نہ ڪيو آهي پر عامر حساب ڪتاب 
موجب اها ٽي ڪروڙ سٺ لک ٽن في سال کن مس هوندي. آهي وهڪرا جولاءِ ۽ 
سيپٽمبر دوران چاڙه واري عرصي ۾ر ڇڏيا ويا آهن. انهن مهينن کان علاوه ڇوڙ 

مارچ ۱54۱ع ۾ر ٿيل سنڌو پاڻي ٺا ڪوٽڙيءَ کان هيٺ گهت ۾ر گهٽ 
هڪ ڪروڙ ايڪڙ فٽ پاڻي جي ڇوڙ جو تمين ٿو ڪري. انجو نتمجو اهو نڪرندو 
جو پاڻي جي گهٽ وهڪرن وارن سالن دوران (جڏهن درياءُ ۾ر چاڙه نہ هجي) 
ڊيلتا ۾ تازو پاڻي بلڪل نہ هوندو. ان ريت اهو سنڌو دريا جي وهڪرن جي زوال 
جو حتمي دور سامهون ٿو آڻي. 


ڪالا با غ ڊيمر ۱2 


گُذڙيل پنجاهب سالن دؤران ڊيلتا ۾ تديديون 


سنڌو جي هيٺ وارن وهڪرن پر ايندڙ انهن ڊرامائي تبد يلين وگهي جيوت تي 
پوندڙ اثر آهستي آهستي ظاهر ٿي رهيا آهن. ان مان هڪ تمر جي وڻ جي حيات جو 
چرخو آهي جيڪو سٺ کان ستر سالن تي ٻڌل ٿئي ٿو. انڪري سنڌو ڊيلٽا ۾ر 
اسانکي نظر ايندڙ جوان جماڻ وڻ انهن ڏينهن جا نسريل آهن جڏهن تازي پاڻي جو 
وهڪرو اڄ کان ٽي چار ڀيرا وڌيڪ هو ۽ تن ڏينهن پر ڊيلتا لٽ جي مناسب مقدار 
مل سبب چڱيرڙي خوراڪ حاصل ڪري رهي هئي. 


تمر جي جيوتي سرشتي ۾ر پنهنجي ڃوڀن وڃائڻ جو پهريون اشارو تمر جي 
ريڪارڊ ٿيل اٺن جنسن مان گهٽجي هاڻو ڪي اڪيلي جنس تائين گهٽجڻ آهي. انجو 
وڏو سبب ڪريڪس ۽ زميني پاڻي هر لوڻياٺ جو وڌندڙ مقدار آهي. ان سان گڏ وگڏ 
تمر کي انساني كپت طور ٻارڻ, چاري يا عمارتي ڪاٺ لاءِ استعمال ڪرڻ واري 
عنصر ساڻ گڏوگڏ تازي پاڻي جو مقدار گهٽجڻ واري عمل بہ تمر جي ايراضي 
گهٽائي آهي. بد قسمتي سان اسان وٽ انهن پنجاه سالن جي شروعات کان ثمر جي 
ايراضيءَ جا جوا انگ اکر ناهن. بهرحال ۱40٣-0٣‏ جي هڪ فضائي تصوير جي 
مدد سان ٺهيل نقشي وسيلي اسين تمر جي ايراضيءَ جو ادراڪ ڪري پيا سگهون. 
ان نقشي مان اهو چٽي ريت ظاهر آهي ت. ڪيٽي بندر کان هيٺ دريا جي مهاڙيءَ جي 
چوڌاري علائقو گهڻي ڀاڱي تمر سان ڀريل آهي. انجي پٺڀرائي 14 *۱ ۾ر 511880 جو 
اهو بيان بہ ٿو ڪري جنهن موڄپ ]901565 ٻيلو هاڻوڪي زرخيز ڊيلتا ڀرسان هو 
جت مرڪزي سنڌو دريا ۽ انجا ٻيا وهڪرا وڏي متدار پر تازو پاڻي سمنڊ ۾ر ڇوڙ 
ڪندا هئا. هن وقت تمر نديءَ جي ڪنارن تائين محد ود آهي. ڇاڪاڻ جو اوسي 
پاسي واري ايراضي اوچي. وڌيڪ ڂشڪ ۾ تمر جي واڌ ويجه لاءِ گهٽ مناسب 
آهي. اهو نقشو ملعگن جي ٻئي دور سان تعلق رکي ٿو جڏهن لٽ جو مقدار گهٽجي 
رهيو هو. 

اسان تاٿين انکانپوءِ وارو خاڪو *-۱4#1 ۾ر امسپارڪو جي ابّداٿي 
سيٽلائيٽ تصوير ذريعي پهچي ٿو. اهو زرخيز ڊيلنا جي چوڌاري پکڙيل تمر عام 
سبزي مائل ڏيکاري ٿو. اهو ان وقت تاٿين بهٽر ايراضي تي ڇانيل هو. اهو ڂاڪو 
ملمگن جي ٽين دور جي نشاند هي ٿو ڪري جڏهن تازي پاڻي جا وهڪرا گهٽجي رهيا 


ڪالا باغ ڊيمر 1 

آخري اسپارڪو جو +۱44ع وارو 5]901 خاڪو آهي جنهن ۾ر زرخيز ڊيلتا 
جو ساڳيو علائقو بنجر نو نظر اچي جڏهن ت اتر ۽ اوير ڏانهن باقي ايراضي پنهنجي 
تمر واري حصيداري برقرار رکيل آهي. 

اسان آڏو انهن ٻنهي تصويري خاڪن جي آڌار تي تمر جي ايراضي بابت 
ڪٿ ب آهن. آهي ٻکي سنڌو ڊيلتا پر تمر جي ايراضي ۱ ۾ر ٻ لک سٺ هزار 
هيڪٽرن کان گهٽجي +44 ۱ ۾ر هڪ لک سٺ هزار هيڪٽر ٿيڻ جو ثبوت ڏين ٿا. 
اهو زيان ٣4‏ سيڪڙو کن آهي۔ 

ابتدائي خاڪو پاڪتان ڀر تمر جي ايراضيءَ جي ڪٺ جي پهرين 
ڪوشش هئي تنهنڪري ان ۾ر وڌاءُ جا اسڪان ٿي سگهن ٿا. انکانسواءِ ڪيل 
ايراضيءَ ۾ر '(!321151] جي هر هڪ تصوير جي اُپٽار پر پڻ تفاوت آهي. اهو بہ 
اسڪان آهي تہ +44 ۱ واري اپٽار بذات خوه وڌاءُ هجي ڇاڪاڻ جو ڊيلتا جي 
.۱ع واري هڪ تي اڍائي لک واري اپتار جي ڀيٽ ۾ر ڊيلتا جي اترئين حصي جي 
اپنار هڪ تي پنجاه هزار جي انگ سان وڌيڪ خالي ايراضي ۽ گهٽ ٻيلائي علاٿقو 
ڏيکاري ٿي. 

گپ جي ميدانن ۾ ڪريڪس سان ڀريل علائتي ۾ مشاهدي هيٺ ايندڙ فرق 
الاه۱4 واري وڏي وير جي خاڪي جي 4 ۱ع واري هيٺانهين وير جي خڂاڪي سان 
ڀيٽ ۾ پروڙي سگهجن ٿا. وڏي ويرن پر گپ ۾ مٽيءَ وارا ميدان پاڻي سان ڍڪجي 
ڪريڪس جو روپ ڌارين ٿا. انڪري ئي ٣٣۱4ع‏ واري خاڪي ۾ ڪريڪ جي 
ايراضمي وڌيڪ جڏهن تہ +44 ۱ع واري خاڪي ۾ر گپ ۾ مٽيءَ واريون ايراضسيون 
وڌيڪ پکڙيل نظر آيون. َ‫ 

ساحلي ڀٽيءَ جي جوڙ جڪ ۾ر تيديليون چڪاسڻ لاءِ ٻنهي خاڪن وچ ۾ 
هڪ عہموي ڀيٽ بہ ڪري سگهجي ٿي. اهو ظاهر ٿيندو ت هاڻوڪي سرگرم ۽ 
زرخيز ڊيلتا أًجڙڻ ۽ لٽ جي ڇوڙ لاءِ نارن وسيلي وهڪري جي اڻهوند ۾ر مضبوط 
سامونڊي پيشقدمين ڪري ميسارجڻ شروع ٿي وئي آهي. ٣۱44ع‏ پر ويلس ۾ 
ڪوليئن جي ڪيل اَڱڪٿي موجب اسان ڊيلتا جي وٽيل سٽيل روپ ڏسڻ ۽ ساحل 
علاگقي جي مزاحمت ساڻي ٿيندي ڏسي رهيا آهيون جيئن 4٣‏ *۱ ۾ر ليکڪ ۾ ابو 
الفرح ظاهر ڪيو هو. 

مستقيل تي ان صورتحال جا اثر: ڊيلتا ۾ تمر جو مستقبل انتهائي خراب 
آهي. اهو ضرور آهي تہ زرخيز ڊيلتا ۾ر تمر جو خاتمو انساني دٻاءُ ۽ علائقي هر 
سامونڊي صورتحال ۾ر ايندڙ ڊرامائي تبد يلين جي گڏيل ڪوشش جو نتيجو آهي. 


جيتوڻيڪ اها ايراضي چاڙه وارن ڏينهن ۾ ڪنهن حد تائين تازي پاڻي ۽ لٽ جو 
منهن ڏسي ٿي پر لٽ جي ڀڃ ڊاه ۽ سامونڊي ڪارگذارين سبب پائڻ ڪري 
ڪريڪس جا ڪنارا نئين تمر جي پنهنجي سر واڌ ويجه لاءِ اڻ مناسب آهن. اهو 
اڳ پر ئي واضع ڪيو ويو آهي تہ ڪريڪس جي ڪنارن پويان ايراضي وڌيڪ 
اوچي. وڌيڪ خشڪ ۽ انتهائي لوڻيائي آهي جو ان ۾ر تمر نٿو ٿي سگهي. وڻ هڪ 
ڀيرو ڪپجڻ کانپوءِ (اهو علائقو ٻيلي کاتي بدران سينٽرل ريونيو بورڊ تحت آهي) 
ٻيهر پنهنجي سر نسري نم سگهندا. 


ڊيلٽا کي پاڻي جا هاڻوڪا ڇوڙ جولاءِ کان سيپٽمبر دوران چاڙه, جي منڍ 
پر ڏي سان اها ڳالھي ڪٿئي سگهجي ٿي تم ڪوٽڙي کان هيٺ خارج ٿيندڙ تازو پاڻي 
اصل ڊيلٽا جي انهائي گهٽ ايراشيءَ تائين پهچي ٿو. هاڻوڪو وهڪرو سامونڊي 
ساحل ڏانهن اتر اولهہ کاڻ ڏكڻ اوڀر پاسي آهي تنهتڪري پاڻي ۽ لٽ جو جيڪو بہ 
مقدار خارج ٿيندو سو ڏاکڻي پاسي رڻ ڪچ ڏانهن وهي ويندو. اڱي جڏهن سنڌو 
دريا چاڙهہ پر هوندو هو تہ هڪ آٿاٽي برطانوي سروي (برنس ؟٣۱4)‏ موڄب 
سمنڊ ۾ ڪو چئن سيلن تائين مٺي پاڻي جي اچ هوندي هئي. انهي صورت حالت ۾ 
اهو سمجهڻ انتهائي سولو آهي تم ڊيلتا جي وسيح تر ايراضيءَ ۾ر پکڙيل لوڻيالي 
ڪيفيت کي گهٽائڻ ۾ تمر جي واڌ ويجه کي هي ڏيڻ پر سنڌو دريا جي حصيداري 
انتهائي اهم پئي رهي آهي / رهندي. 

هاڻ سوال اهو ٿو پيدا ٿئي تت جيڪڏهن ڊيلٽا پر تازو پاڻي نٿو پهچي ت, پوءِ 
ڊيلنا جي اترئين ۾ ڏاكڅي حصن پر تمر ڇو پیيو ٿئي. انجو جواب ٣۱44ع‏ ۾ 
سئيڊ يڪر جي پيش ڪيل خيال ت, ٻم سؤ سالن کان وڌيڪ واري عرصي دوران اهي 
هائيڊ رو لاجيڪل طور تي ج وا مضبوط ٿي ويا آهن. ۾ر لهي سگهجي ٿو. انکانسواءِ 
اهي اترين حصي ۾ ڪريڪس آڏو مٽيءَ جي ٺهيل مورچن سبب سگهاري ترين 
سامونڊي اٿل پئل کان محفوظ بٹيل آهن. ان ريت آهي وسيح هر ڊيلٽا جا بنيادي 
روائتي نان آهن جيڪي انڪري پنهنجو وجود بچائي سگهيا آهن جو ڏار ۾ پائڻ 
وارو عمل بچاءُ بندن جهڙيون ڇپون ناس ڪري نہ سگهيو آهي. ويرن جي سطح 
واري ايراضيءَ وچ ۾ر گپ جا ڦهليل ميدان آهن جيڪي باقاعد گي پاڻي چکيندا ٿا 
رهن ۽ انڪري آهي تمر جي واڌ ويج ۽ وڻڪاري؛ لاءِ انتهائي ست ڀريا آهن. 

بهرحال ان ڳاله جا اهڃاڻ موجود آهن تہ اترين ڪريڪس ۾ر لوڻياٺ وڌي 
رهي آهي. مثال طور ڪورنگي ڪريڪ ۾ر لوڻياٺ جو مقدار سمنڊ جي پاڻي واري 
مقدار جي ڀيٽ ۾ر ورلي گهٽ هوندو آهي بلڪ اهو اڪثر عمومي سامونڊي لوڻياٺ 
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کان گهڻو وڌيڪ پڻ هوندو آهي. جڏهن ت ابتدائي سالن پر لوڻياٺ جو مقدار بنهہ 
گهٽ هو. ان ۾ر ڪو شڪ تاهي ت تمر اهڙي يا ڪنهن حد تائين انکان بہ وڌيڪ 
لوٹياٺ ۾ر جيئرو رهي سگهي ٿو پر اهو جيئن پوءِ تين پنهنجو ست وڃائيندو 
ويندو. ان ريت جيڪڏهن انساني دٻاءُ تي ڪنٽرول ڪيو ٿو وڃي تت هن مهل وڌي 
وڻ ٿيل تمر تم ٽيهارو کن سال هلندو پر ڪونپلون ۽ ڪچڙا وڻ اَڳي جيترا ڊگها ۾ 
ست ڀريا تہ ٿي سگهندا. جيڪڏهن انهيءَ عرصي دوران تمر مڪمل طور تي ختم 
نہ بہ ٿي ويو تڏهن بس اسانکي هاڻوڪي زرخيز ايراضي ۽ حياتياتي زرڂيزيءَ ۾ر اهم 
تبد يلين جو منهن ڏسڻو ٿي پوندو. 

جيستاٿين ڊيلٽا جي انهيءَ اترين حصن پر سامونڊي چڙهائي نسبتاً گهٽ 
ناهي ۽ گپ ڀريل ميدان ويرن جي وچ واري زون پر لاڳيٿو پاڻي سان تر ٿا رهن 
تمر جي هاڻوڪي وهڪري واري صورتحال ۾ر بہ برقرار رهڻ جا اسڪان رکي 
سگهجن ٿا. تمر جي پيداوار گهٽجڻ سان علائتي جي زرخيزي گهٽبي. ان كاله جا 
امڪان آهن تم اهي علاتڻا بلوچستان جي ساحلي علاٿئقي مثال طور سونمياڻي جي 
تمر وارن علاٿقن وانگر بڻجي وڃن. 

ڊيلٽا جي معغاشي اهميت 

ڊيلتا جي معاشي اهميت کي سداٿين نظر انداز ڪيو ويو آهي. ڊيلٽا جي اهم 
ترين خاصيت ڪاروباري اهميت وارين مڇيءَ جي جنسن خاص طور تي جهينگن 
وغيرہ لاءِ نرسري هگڻ آهي پر تمر مان حاصل ٿيندڙ ٻارڻ جي ڪاٺ ۾ خشڪ 
خوراڪ جي اهميت کي ب رد نٿو ڪري سگهجي. ان سان گڏوگڏ ساحلي تحفظ ۾ 
بہ تمر جو ڪردار انتهائي اهڪر آهي. 

تمرتي نرسري طور انحصار ڪندڙ ماهيگيريءَ تي پوندڙ اثرن جو هن مهل 
ڪاٿو نٿو لڳائي سگهجي. بهرحال مجموعي طور تي تمر جي زرخيزي گهٽجڻ ساڻ 
مڇين جي کاڌ خوراڪ جي اسمن پر بہ گهٽتائي اچڻ اڻٽر آهي. ان ريت ڪولڙي 
بيراج جي عمل پذير ٿيڻ سان في ٻيڙي شڪار جي مقدار پر گهٽتائي ٿيڻ وانگر 
ايڪو سسٽمر زرخيزي ۾ر گهٽائي ٿي سان مڇين جي زرخيزيءَ ۾ر آهستي آهستي زوال 
اچڻ لازمي آهي. 

مڇين جي شڪار لاءِ تهر جي ايراشين جي اهميت 10602 جي ڪرايل مهاڻنڻ 
جي هڪ سروي مان چٽي ريت واضع ٿي سامهون آئي. ان سروي جي نتيجن موجب 


مهاڻا تمر سان ڊڪيل ايراضيءَ ۾ر يا انجي پسگردائيءَ ۾ شڪار ڪرڻ کي ترجيح 


انهيءَ سڄي ورتا جو اٿر اهو ٿيو آهي جو سنڌو ڊيلتا کي تمامر گهڻو هاڃو 
اڳيئي رسي چڪو آهي پر انجي مڪمل ڀوائتي شڪل اڃان ظاهر ٿيڻ باقي آهي. اهو 
هاڃو ٻڇڙيءَ تي پوندڙ اثرن کي نظر انداز ڪندي مٿانهين وهڪري تي ڪيل 
ترقياتي ڪمن سبب رسيو آهي. 

هن مهل تما ٿورڙو تازو پاڻي ۽ لٽ حاصل ڪندڙ ايراضيون (ڪٿ موجب 
تقريبا ٻ لک سٺ هزار هيڪٽر) تمر جي گهٹي ڀاڱي ايراضيءَ تان هٿ ڌوئي 
چڪيون آهن. آهي ايراضيون جت تمر بهٽر انداز پر وجود برقرار رکي ٿو, دريا مان 
بنهہ نہ يا تمام ٿورڙو تازو پاڻي حاصل ڪن ٿيون ۾ گهڻي ڪري اًت پوندڙ تمام 
ٿورڙي بارش, زرعي نڪاس جي ٽمندڙ پاڻي. گهريلو نڪاس يا صنعتي فصضلي تي 
انحصار ڪن ٿيون. 

دريا وسيلي ايندڙ تازو پاڻي, لٽ ۾ ست ڀريا جزا سنڌو ڊيلتا جي وڌيڪ 
تباهي روڪڻ ۽ ساحلي فشريز جي بچاء لاءِ انتهائي ضروري آهن. فيصلو ڪندڙن 
اخٿيارين کي ڪالاباغ ڊيمر بابت يا سنڌه جي پاڻي واري ٺاه جي پوٿواري ۾ر پاڻي 
جي استعمال بابت ڪنهن ب رٿا تي عمل يا فيصلو ڪرڻ کان اڳ انتي ضرور 
ويڄارڻ گهرجي ت اھڙن فيصلن سان سنڌو ڊيلٽا کي ڪيترو نقصان رسندو. اهو 
چوڻ غير ذميوار رويو آهي تم جيئن تہ هاڃو رسي چڪو آهي انڪري ڊيلٽا پر پاڻي ۾ 
لٽ جي ڪهڙي ضرورت یا پاڪستان کي زراعت ۽ توانائي لاءِ مٿاهن وهڪرن تي 
پاڻي جو ذخيرو ڪرڻ جي ضر رت آهي. ان ريت اسين ساحلي علائتن ۾ر وسنداڙ 
ماڻهن ۽ خود پاڪستاني معيشت کي ڊيلتا مان پهچندڙ فائدن کان انڪار ٿا 
ڪريون. 

اهو واضع آهي تہ سنڌو ڊيلتا ماحولياتي تباهي جي ڪناري تي آهي ۽ فيصلو 
ڪندڙن کي اهو چٽي ريت سمجهڻو پوندو تم ڇا ڪجه ج وكمر تي آهي. ڇاڪاڻ جو 
ماضيءَ ۾ر پاڻ جهڙن جي ڀيٽ ۾ر هو ماحولياتي شمور ان وڌيڪ. مکا ميل ۽ واقف 
آهن. انهي مماملي کي سمجهڻ جي ڏس پر سندن ۾ ڪ رويو سنڌو ڊيلتا جي 
ماحولياتي, معاشي اهميت جو تجزيو ڪرڻ بہ آهي. انکاٽپوءِ هو ڪنهن بہ مٿانهيڻ 
وهڪري جي استعمال مان حاصل ٿيندڙ لان جي ننيجي ۾ر پهچندڙ مقامي نقصان جي 


ٻيو سسوال اهو هئڻ گيرجي 7 يتا 2 َ 9 ڀاڻي ت آيندڙ وڌيڪ 
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گهٽتائي جا اثر گهٽائڻ لاءِ ڪهڙا جو ڳا قد م كڅڻ گهرجن. انهن ج گن قدمن ۾ 
ڊيلتا جي ايراضيءَ ۾ر تازي پاڻي جي ڇوڙ جي اوسي پاسي تمر جي سرگرم وڻڪاري 
ڪرڻ ب آهي. اهي گهٽ ست ڀريا تمر جا ٻيلا بڻجي سگهن ٿا. ان ڏس ۾ر سنڌو 
جو هاڻوڪو وات ڪنهن سرگر م ڊيلتا پر تازي پاڻي جو سڀ کان وڏو ڇوڙ بڻجي 
ٿو. سرگرم ڊيلٽا تي اختيار مڪاني طور سنڌ ٻيلي کاتي جي حوالي هكڻ گهرجي. 
جيڪو پنهنجي تجربي کي عالي مدد سان ڊيلتا ۾ر تمر جي وڻڪاري لاءِ استعمال 
ڪري سگهي ٿو, ان سان ساحل کي مستحڪر ڪرڻ ۽ علائقي ۾ ماهيگيريءَ جي 
ست کي بهتر بنائڻ ۾ر مدد ملندي. 

سرگرم يا عملي ڊيلتا جي اها ايراضي ٻہ لگ سٺ هزار هيڪٽر سمجهي ٿي 
ويجي سنا بيلي کاڻي اي مر جي غائر وا ويچ لاءِ نٽ اڏينهن تائين تاڙي پاڻي 
جو هڪ ڪيوسڪ فٽ في ايڪڙ واري اصل ڪٽ کي استعمال ڪندي پاڻي جو ڪَل 
گهربل مقدار ٻہ ڪروڙ ستر لک ايڪڙ فٽ بڻجي ٿو. انڪري اهو زور ڏيڻ گهرجي 
تہ پاڻي جي انهيءَ سقدار جي موجودگيءَ جي هر صورت پر خاطري ڪكي وڃي ۽۾ 
گڏوگڏ وڻڪاري ڪندي ماحولياتي حالتن جو تحفظ ڪرڻ گهرجي. 

(ليکڪ فطرت جي تحفظ واري عالي اداري ]1 ۾ر ساحلي ايڪو سسٽمر 
يونٽ جو پروگرامر ڪو آرڊينيٽر هو ۽ هي مقالو ۱44 ع 455[7/"آ جي سيمينار 


ھر پڙهيائين). 


(ترجمو: اسلمر خواجا) 


ڪال تا ٣‏ يب .3 
علي ارسلان ۽ محمد نعمان 


رياست بِقابلي عوامر, مرڪز بقابلي ديس 
۽ رفاڻ بقابلي ملڪ 


ڇا رياست ڪالابا غ ڊيمر ٺاهڻ تي زور ڀريندي عقل کان ڪرر پئي وٺي؟ 
اڃان مهينو اڳ ئي گڏيل مفادن واري ڪائونسل ان رٿا کي هڪ پاسيرو رکندي ٻين 
صوبن کان بنيادي طور تي پنجاب جي انهيءَ ڪيس تي سهمت اختيار ڪراٿڻ لاءِ 
هڪ ڪميٽي جوڙي هئي. بعد ۾ر پيدا ٿيندڙ نيوڪليائي تجربن واري گهوٽالي انهيءَ 
ڪميٽيءَ جي عمل کي ڄڻ پوئتي ڌڪي ڇڏ يو. غير ضروري تڪڙ ۽ بنيادي حقن جي 
معطليءَ جو فائدو وٺندي مرڪز ڪالابا غ ڊير ٺاهڻ جو اعلان ڪيو. جنونيت واري 
رنگ پر اسلام آباھ ۽ لاهور پر ڪيترائي ترجمان ڪالاباغ جي فائدي بابت اٹکٽ 
پرچار ڪري رهيا آهن جڏهن تم ٻيا وري انجي نٿيجي پر پيیدا ٿيندڙ مسسكلن ۽ 
گهوٽالن تي رڳو جذباتي ڳالهيون ڪري رهيا آهن. پاڪستان پر ترقياتي ايجنڊائن 
جي جڙڻ ۽ انهن تي عمل ٿيڻ واري اسرافيائي طريتي تي عمل ڪندي رياست 
واسطيدار ۽ متاثر ماڻهن جو موتف ٻڌڻ بدران رڳو صوبائي حڪومتن وچ ۾ر ئي 
سهمت پيدا ڪرڻ تي سندرو ٻڌي بيٺي آهي. 

ڪالا با غ ڊڀمر جا حماٿئڻي, جيئن سدائين ڊيمر جا حمائتي ڳالهائيندا آهن, 
مستقبل ۾ر گوشت کانسواءِ خوراڪ ۾ تيزي سان وڌندڙ آباديءَ (خواهشن جي 
باوجود ٽي سيڪڙو جي لڳ ڀڳ) جي توانائي واري گهرجن جي پورائي لاءِ انتهائي 
ڀواٿتي تصوير جني رهيا آهن. سمورن حوالن سان وڏي تعداد ۾ر اڻيڙهيل مسلمان 
مردن ۽ عورتن کي خوراڪ ۽ بجلي رسائڻ لاءِ ڊيمن جو اٹكکٽ سلسلو ٺاهڻ جي 
مقابلي ڀر آباديءَ جي وڌندڙ شرح گهتائڻ ۾ سيڙپڪاري انتهائي سستي پوندي۔ 
اسلامر ب ڪو هروڀرو ننڍن ڪٽنبن جو مخالف ناهي. ايران ۽ انڊونيشيا ان ڏس هر 
بهٽرين مثال آهن جن پاڪستان ۾ پنجن کان وڌيڪ ٻار في ڪٽنب جي آبتڙ پنهنجا 
ٻار پيدا ڪرڻ وارو انگ في ڪٽنب ٽن ٻارن کان گهٽ تي رسايو آهي. اسين پنهنجي 
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مائرن ۽ مستقبل پر ماگرون بڻجندڙ ڀينرن ۾ ڌيئرن جي خراب صحت ءِ ناخواند 
واري ٻوڏ آڏو بند ڇونہ ٻڌون؟. 

ڪالا باغ ڊيم اعلان موجب ”سمنڊ ۾ر ضاتع ٿيندڙ پاڻي” جي بنياد تي 
ڪم ڪندڙ ڄاڻايو ٿو وڃي. واپڊا جي چيگرمين سميت ڪيترن ئي ماڻهن جو اهو 
پسنديده جملو ۽ موقف افسوس سان ٿو چوڻو بوي تہ ڄاتل حقيقتن کي رد ڪرڻ 
لاءِ تصو راتي تمشيل آهي. پهرين ڳالهہ تہ فطرتي ايڪولاجيڪل سرن ۾ ” زيان 
جوڳگي” ڪابہ شيء نہ ٿيندي آهي. تازي پاڻي جو وهڪرو سڄي ساحلي ماحولياتي 
وايو منڊل کي هئي ٿو ڏي ۽ ان ۾ر ڪابہ وڌيڪ گهٽتائي سنڌو ڊيلٽا تي اڳيئي هيل 
ڊيمن جي نتيجن ۾ر رسيل هاڃي کي اڃان وڌيڪ ڪندي. ان سان رڳو تمر جا ٻِيلا 
۾ مڇِيون ئي متانر نہ ٿيندا پر ساحلي علائتن ۾ رهندڙ لکين هارين ۽ مهاڻن جي 
روزگار جا ذريعا پڻ ختمر ٿي ويندا. سصورا جوا ڪٿ ڄاڻائين نا تم موجوده 
ايڪولاجيڪل سرشتي کي برقرار رکڻ لاءِ گهربل پاڻي جي مقدار کان گهٽ وهڪرو 
سنڌو پر آهي ۽ معاملو اوڏي مهل اڃائين كنڀير صورتحال اختيار ڪندو جڏهن 
ڏينهون ڏينهن وڌندڙ ڪراچي شهر سنڌو مان وڌيڪ پاڻي حاصل ڪرڻ چاهيند و. 
پاڻي جي ڪنهن بڇڙي ٺاهہ جو مطلب اهو ٺاهي تہ اسين معاملن کي اڃائين ڂراب 
ڪريون ۽ اڳيكي مالي طور تي تباهم سنڌ کي قومي مالياتي ايوارڊ جي نالي ۾ر پنڻ 
جوڳو بڻائي ڇڏيو. 


"ضائم ٿيندڙ پاڻي” واري داستان جو هڪ ٻيو راڳ اهو آهي تہ پاڻي واري 
ٺاه جي ورچ پر طكي ڪيل پاڻي کان وڌيڪ پاڻي مٿٽي اتر پر موجود آهي. واپڊا 
انگن اکرن پر گهوبين جي پراڻي ماهر آهي 7 هت ب انجو ساڱيو ڪارنامو ورجايل 
آهي. مخصوص انگ اکر استعمال ڪندي واپڊا طرفان پيش ڪيل ڪالا باغ ۾ 
سڄي سال جو وڏو حصو ذخيري واري ڍنڍ ۾ گهربل حد پوري ڪرڻ لاءِ 
مناسب حد تاٿين پاڻي موجود هئڻ جي دعويٰ ڪکي ٿي وڃي. ٻين سميت عبدالجيد 
قاضي ۽ اي اين جي عباسيءَ طرفان ڪيل ڳاله موجب معاملو انجي آبتڙ آهي ۽ 
مناسب متدار پر پاڻي پنجن سالن مان فقط هڪ سال ٿي هوندو. ٻي صورت ۾ر پاڻي 
واري ٺا جي ڀڃڪڙي ڪري ٻين صوبن جو رٿيل پاڻي ڪالابا غ ڏانهن منتقل 
ڪرڻو پوندو ۽ جيڪڏهن اهو نٿو ڪيو وڃي ت, ڪالابا غ ڊيمر پنهنجي ڪارج کاڻ 
گهٽ استعمال ۾ر ايندو. امڪاني طور تي ٿيندو اهو جو سخت سالن ۾ر پاڻي جي 
منتقليءَ لاءِ ڪالابا غ ڊيمر ڌاڙي تي هرکائيندو. اهو عمل مرڪز جي راضپي سان یا 
انکانسواءِ ٿيندو جيئن ڪيترن ئي سالن کان ٺاه جي ڀڃڪڙي ڪندي چشما ۾ 
ڪيو پيو وڃي. بد اعتمادي ۾ ٽوڙ ڦوڙ انجا اڻنر نتيجا بڻجي سامهون ايندا. 
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وفاقي وزير اهو چئي ڪالابا غ ڊيمر جي حمائت ٿا ڪن ت, ان سان تربيلا تي 
واريءَ سبب ذخيري جو متقدار گهنجڻ واري صورتحال کي منهن ڏئي سگهيو. هڪ 
نئين عالي اڀياس کان سندن لا علمي يا اگٻوٽ کي ڇا ٿو ڪري سگهجي. ([0]:1آ 
جي پاڻي بابت صلاحڪارن موجب ڊير تي مٽي ۽ واري گڏ ٿيڻ واري مسئكلي کي 
منهن ڏيڻ ڪنهن نکين ڊيمر ٺاهڻ تي ايندڙ لاگت جي رڳو ڏه سيڪڙو خڂرچ سان 
اوتري پاڻي جي مقدار جي گنجائش پیدا ڪري سگهجي ٿي. سرڪاري ترجمان 
اسانکي اهو ب ڄاڻائڻ پر نا ڪام رهيا آهن تہ تربیلا جي ڊيزائين ۾ر گنجائكش رکيل 
انجي دڎخيري جي اوڄائي وڌائڻ ڪهڙي ريت وڌيڪ مهانگو یا اڻئيڻو ڪرم آهي. 

اسلام آباد طرفان ڪالاباغ سميت سمورن وڏن ڊيمن جي انتهائي مناسب 
متبادلن کي چڪاسڻ کان گوٿناٿ کي پڻ ڏسڻ گهرجي, هن مهل آبپاشيءَ واري 
پاڻي جو رڳو ٽيون حصو فصل استعمال ڪري رهيا آهن. ]']]1197/11٤‏ جي ايوب قطب 
وانگر جن ب همراهن ان مامري جو اڀياس ڪيو آهي تن موجب سڄي ملڪ پر پاڻي 
جي تحفظ ۾ر سيڙپڪاريءَ واري پروگرامہ تي ڪنهن بہ ڊير تي ايندڙ خرچ جي ڀيٽ 
۾ر ڀڳڙن مٺ خرچ ئي ايندو. جڏهن تت تربلا ڊيمر جي واريءَ جي حل سان لکين 
ماڻهن جي بي دخلي ۽ بي گهريءَ جو مسئلو ب پئدا نہ ٿيندو. 


انهيءَ عدمر مرڪزيت ۽ عوامر دوست حل جو هڪ غير معمولي لاڀ اِهو بہ 
آهي تہ اهو اسانجي حياتين کي برقرار رکندڙ زمين ۾ مٽيءَ سان ٺهڪندڙ آهي. پاڻيءَ 
جو زيان بچائڻ وارو عمل سر ۽ ڪلر کي گهٽائيندو. انجي أبتڙ ڪالابا غ ڊيمر نہ 
رڳو پنهنجي ويجهڙائي واري وڏي شاهي ايراضي کي بنجر ڪندو پر آبٻاشي لاتٿق نين 
ايراضه: ۾ بہ لوڻياٺ جو مقدار تيزي سان وڌائيندو. جيڪڏهن ڪالا باغ ڊيمر ٺهي 
ٿو تہ اهو ه؟ سالن واري قومي ڊرينج رٿا پر رٿيل اربين گيلن پاڻي کان وڌيڪ 
نيڪال لاءِ وڏا شاهي وسيلا ڪتب آڻيندو. انکانسواءِ خود اها رٿا سامونڊي ساحلي 
ضلعن پر ايڪولاجيڪل تباهيءَ جو سبب بثبي جيڪي رٿا موجب سنڌ ۽ پنجاب کان 
ايندڙ سمورو نڪاس وصول ڪندا. 

اسلام آباد ۾ لاهور سان تعلق رکندڙ توانائي جا هٻڇي ڪالاباغ ڊيمر جي 
وڏي پئماني تي توانائي جي پئداوار کي ملڪ لاءِ سون ٿا سڏين. سندن دليل جو 
اهم نڪتو اهو آهي تم سرڪاري هاٿيڊل پاور تاريڂي طور تي هاڻو وڪي خانگي ٿرمل 
ٻاور جي پيٽ پر تمامر گهڻو سستو آهي. انهيءَ دليل ۾ر ڪيترائي نقص آهن. پهريون 
هاگیڊل پاور ان صورت پر ئي سستو آهي جڏهن ڊيم جي اڏاوت لاءِ ناڻو انتهائي 
گهٽ وياج تي حاصل ڪجي ۾ انجا متاثر ٿيل انتهائي گهٽ معاوضو ۾ غير مناسب 








نئن سر آبادڪاريءَ کي قبول ڪن. ٻيو تہ هائيڊل پاور ان صورت پر قطعي سستو نہ 
بوندو جڏهن ٽربائن پنجن مان چار سال خامونش ۽ سڪل رهن. ٽيون جيستاٿين 
سلام آباد خانگي شعبي ۾ر توانائي جي معاهدن جي خلاف نٿو وڃي ۽ غازي بروٿا 
هائيڊرو ياور پراجيڪٽ مڪمل ڪرڻ پر نا ڪام ٿو ٿئي يا يقين ۾ر نہ اچي سگهندڙ 
وڏي شاهي واڌ پر وچڙي تيستائين توانائي جي گوٽ جا ڪي ب حقيقي مسكلا پيدا 
نٿا ٿي سگهن جن کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ وڌيڪ ڊير ٺاهڻ اڻٽر هجي. چوٿون, انجا 
ڪي بہ اهجاڻ ناهن تم اضہافي ”مسسٽي” هائيدل توانائي سڄي ملڪ ۾ر بہ انهيءَ 
چا تڪ رنڊ هي "ين "يراخپڪت :ڪال باغ ڪي 


پسگردائي ۾ر۔ 


مٿي ڄاڻايل نقصانن کانسواءِ ڪالاباغ جي پسگرداگي پر رهندڙن کي ڊپ 
آهي تہ هو ٻوڏن وسيلي تباهيءَ جي جوكم جو شڪار هوندا. رٿيل ٽيڪنيڪل 
تبديليون کين مطمگن نٿيون ڪن ۾ اسان ٻنهي ليکڪن جي شرڪت ڪيل هڪ 
تازي سيمينار ۾ر ڊيمر جي حماٿيڻن جون ڳالهيون واقعي مطمئن ڪرڻ جو يون نہ 
هيون. نيوڪليائي جنگ وانگر سٺي ڪمان ۾ ڪنٽرول سسٽم پر تباهيءَ جي گهٽ 
امڪانن جي ڳاله بهر صورت عقل پر اچڻ ج و ڳي ناهي. 


ڪالاباغ ڊير جي نٽيجي ۾ هڪ لک مرد, عورتون ۽ ٻار تت سڌوسنئون بي 
گهر ٿيندا جن جا گهر ۾ زمينون ذخيري واري ڍنڊ پر ٻڏندا. ڊير جا ترجمان بي 
گهر ٿيندڙن لاءِ گهرن. اسپتالن, اسڪولن ۽ ڪاليجن جي فراهميءَ جو راڳ آلاپي 
رهيا آهن. اهي پاڙهو طوطا ٻيهر آباد ڪاريءَ جو ريڪارڊ نظر انداز ٿا ڪن. ذري 
گهٽ ٽن ڏهاڪن کانپوءِ ب تربيلا ڊيم جا متاثر ٿيل اڻ سنڀاليندڙ رياست, هٻچي 
قوم ۾ خود غرض صوبائي قيادت طرفان پنهنجي سسكگلن جي حل لاءِ اوسيکڙو ٿا 
غازي بروٿا جا ماڻهو اڃان تائين سكڻن واعدن تي ٻاتون ڏئي رهيا آهن. وفاقي ۾ 
صوبائي حڪومتون ۽ ادارا, متامي ۽ بين الاقوامي ماهر ۽ امداد ڏينداڙ ادارا مطلب تم 
سڀگي اسائجي عوام جي پيڙائن جي رٿابندي. انهن تي عمل درآمد ۽ نگرائي لاءِ وڏا 
اجورا ٿا ماڻين. 


امداد/رقموڻ حاصل ڪرڻ جي توقم ٿا رکن. جيڪڏ هن اسانجي نيوڪليائي هٻج 
سبب لڳل ڀابنديون نہ ب هجن ها تڏهن بہ عالي بينڪ يا ايٺيائي ترقياتي بينڪ 


اهڙي رنا لاءِ ايڏي رقعر نہ آَڇين ها. ڪالابا غ ڊيمر کي رد ڪرڻ لاءِ سندان دليلن ۾ 


يټ +٣‏ 
خانگي ترمل گنجائشس جي مڪمل ڪارج لاءِ سندن حمائت ۽ ناهڪاري ماحونياتي 
۽ نئين سر آبادڪاري جي گنڀير صورتحال بيدا ڪندڙانا ۾ شامل ٿيڻ کان پاسو 
ڪرڻ ئي ڪافي هجن ها. حقيقت ت اها آهي جو جذهن عالمٰي بينڪ پنهنجي خيرات 
(امداد) بند ڪرڻ چاهيندي تم ان وٽ جواز طور تربيلا جي نٿّن سر آباد ڪاريءَ ه 
غير معمولي تاڂير کي حل ڪرڻ ۾ر حڪومت جي ناڪامي ڪري غازي ٻروٽا لاءِ 
رقمن جي معطلي ڪافي هوندو. 
بنيادي ڍانجي لاءِ خانگي رقمون ڪنهن بہ ريت سستيون ناهن. اهو اسبن 
ٿرمل پراجيڪٽس مان پڀلي ڀت ڄاڻون ٿا. جيڪڏهن ڪالاباغ جي سمورن متاتر 
ٿيلن کي جوڳو معاوضو ڏنو ويو ت اهي خانگي ڌريون رٽا کي ”هائي پاٺڻ“ سمجهي 
رتمر سپڙائڻ کان ڪيٻائينديون. ٻئي پاسي ڊيمر جا حمائتي آبٻاُي واري پاڻي کي 
مڪمل لور تي خانگائڻ جا واضع حمائتي ناهن جيڪو عمل خانگي سيڙپڪارن کي 


ملڪي سطح تي ٽيڪسن وسيلي گڏ ٿيندڙ رم کي انهيءَ رٿا ڏانهن منتاتل 
ڪرڻ جي صورت پر ڇا ٿيند و؟ جيستائين ڊيمر جي لاڳت ۽ لاڀ جي غير منصفاڻي 
ورهاست جا امڪان موجود آهن وفاق لاءِ انهيءَ مقصد تي وفاڻي وسيلا ڪتب آڻڻ 
انتهائي غير ٹانائنو قد مر ٿيندو. وڌيڪ مناسب اهو ٿيندو تم جن علائقن کي ان مان 
لاب رسشو آهي آتان ئي ان لاءِ ڻا گڏ ڪجن ۾ انجي استعمال ڪندڙڻ کان ئي 
قرض چڪائڻ لاءِ رتمر وٺجي. 


ڪالابا غ ڊيمر وارو تڪرار انتهائي سخت ۾ گهڻ پاساٿو آهي جيڪو ايڏي 
وڏي ڊيمر جي ضرورت کان وٺي ناهڪاري ماحولياتي ۾ سماجي اثرن لاءِ مناسپ ۾ 
اثرائتي سهائتاجي اهليت تاٿين پکڑيل آهي. نتيجي طور ڊير جي محالفت بہ سخت ۾ 
وسيع آهي جنهن جي عالي چڪاس هيٺ اچڻ جا اسڪان موجود آهن. جيڪڏ هن 
حڪومت انهن مخالفتن ۾ للڪارڻ کي منهن ڏٿي سگهي ٿي تہ ڪالابا غ ڊيم جي رٿا 
چڪاس لاءِ عالي ڊيمر ڪميشن ڏانهن آماڻي وڃي. ڄاڻ ۾ وٿيون معلوماتي بحث 
مباحثن جي راه ۾ر رڪاوٽ آهن انجو وڏو سبب وفاقي ۾ صوبائي حڪومتن ۽ انهن 
ج ادارن جي انتهائي ڪريل ساک آهي. 


اسين سمجهون ٿا تہ مرڪز ڪالاباغ ڊيمر جي اڏاوت رٿي انتهائي غير 
دانش منديءَ جو ثبوت ڏنو آهي. هيل تائين موجود سموري ڄاڻ واضع ٿي ڪري ت 
اها رٿ ڪيترين ئي خامين جو گاڏڙ آهي. جنهن جي نّيجي ۾ر آبپاشي ۾ توانائي جا 


ڪال يا:] ڊ تر ۱0 
آباد گارن ۾ صنعتڪارن کي حاصل ٿيندا تہ ملڪ جي عام شهرين جي وڏي اڪثريت 


پاڻي سان لاڳاپيل حياتي ۽ روزگار جي ذريعن جي اخلاقي ۽ قانوني حقن جي 
تعين لاءِ وسيع تر راءِ عامہ جي صلاحڪاري جي فوري ضرورت آهي. انکان اڳ 
رياست ۽ انجي سهائتا ڪارن طرفان ڪاب مداخلت جيڪا سنڌ ونديءَ جي پاڻي تي 
تاريخي دعوائن تي اثر انداز ٿيندي وسيع طور تي جمهوري وفاق جي آبادين ۽ 
شهرين جي بنيادي حتن تي رياست ۽ مرڪز طرفان راتاهو ليكي ويندي. ان ڳالهہ 
کي تسلڀر ڪرڻ کانپوءِ ئي اسين ڪالابا غ ڊيم يا ڪو ٻيو ڊيم ٺاهڻ يا ٺاهڻ 
بابت قومي اتفاق راءِ ڏانهن ڪا وک کڻي سگهون ن ٿا. ٻي صورت هر گڏيل منادن 
واري ڪائونسل جون گڏجاڻيون ذميواري ۽ عوام ڏانهن جوابد ه راڄ جو انتهائي بي 
پهج متبادل ٿي رهنديون. 


جيڪڏهن ڊيم جا حمائتي پنهنجي ڪيس جي بهٽتر سمجهاڻي ساڻ سچا 
آهن تہ کين ڇا ڪرڻ گهرجي؟ پهرين تہ حڪومت ۽ انجي ادارن کي ڪالابا غ ڊپم 
بابت سمورن دستاويزن سان هٿ چراند کان پاسو ڪرڻ گهرجي. ٻيو اهڙا اضافي 
دستاويز تيار ڪيا وڃن جيڪي ڊير جي فائدن., نقصانن ۾ سڌي ۾ اڻسڌي ڂرچن 
جا ايمائدارڻا انگ اکر عوام تائين رسائين. ٽيون ڊيمر جا حماقتي اها ڄاڻ مرڪز ۾ 
صوبائي حڪومتن ۾ر سياسي اشرافيا سان نم ونڊين, جن ساڻ هو طبقاتي, ثقافتي ۽ 
منادي بنيادن تي سوديبازي ڪري سگهن ٿا. رياست آڏو اصل ترقياتي للڪار ملڪ 
جي سمورن صوبن ۾ر رهندڙ هزارين برادرين ۽ گروهن جي ڪروڙين عامر شهرين 
سان شفاف ڳالهيون ڪرڻ آهي. 

جڏهن لاهور ۽ اسلام آباد ر سرڪز وفاق جي سرڪاري وسيلن سان 
ڪالاباغ ڊير جي اڏاوت جو دفقاع ٿو ڪري تہ ان وٽ انهيءَ جي جواز لاءِ رڳو 
قومي ترقي جو ميرانجهڙو ۽ تجريدي نعرو ۽ اڪشريتي رياست جو نظريو ٿي آهي 
جيڪو پنهنجي سر عوام جي غربت ۾ اثبرابري جو جواز ٿو پيدا ڪري. وسيلن تي 
واسطيدار ڌرين جي حقن کي ڇيهو ٿو رسائي ۽ مرڪز طرفان علاتائي خش 
پسندي کي اگهاڙي روپ ۾ر همٽائي ٿو. پاڪستان جي منصناڻي برابري جي حيثيت 
جمهوري وفاق جي راه تي سفر ۾ر اهي ڳالهيون رڪاوٽن کان سواءِ ڪجه ٻہ ون 
انڪري اسان سڀني کي انهيءَ هٻج ۽ بي عقلي جي مزاحمت ڪرڻ گهرجي جيڪي 
ملڪ جي غريب عوام جي نڙي تي نهن آهن. 

(دي نيوز جي ٿورڻ سان). 
(ترجمو: اسلم خواجا) 
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ڪنيب - 1 
ليٽر نمبر بي - ۱4 (۱) / ٣ھ‏ تاريخ ۱؟ ٣‏ ٣همه۱‏ 
ڊيكر فاروڻي, 


آئون سمجهان نو تم مرڪزي قانون ساز اسيمبلي جي موجوده بجيٽ 
اجلاس پر دريائي پاڻيءَ بابت سنڌ ۾ پنجاب وڃ ۾راختلافن جي ڏس ۾ر هاتسمر 
گذ در جي تقرير اوهان جي ڌيان تي آندي ويئي هوندي جنهن اِن ڏس ۾ر هيٺيان نقطا 
آثاريا آهن: 

۱ - !. ورهاڱي کان اڳ واري هند ستان سرڪار سنڌ ونديءَ جي پاڻيءَ جي 
ورچ بابت فيصلو سنڌ جي حق ۾ر ڏنو هو جنهنتي عمل ن ٿي رهيو آهي. 

آ۱, پنجاب, سنڌ, خيرپور ۾ بهاولپور کان سنڌ ؤ جي پاڻيءَ تي سندن جائز 
حصو ” کسي"” رهيو آهي. 

ل1. پنجاب, ڊگمر ۽ بئراج تعمير ڪري رهيو آهي ۽ پنجاب جي دريائي 
سرستي کي پاڻ ۾رڳنڍڻ لاءِ رٿائن تي عمل ڪري هيو آهي جنهن سبب سنڌۇؤ جو 
پاڻي هيٺ مشڪل سان ئي پهچي سگهند و.۔ 

٣‏ -۔ هئن نقطن جو نهايت خبرداريءَ سان جائزو ورتو ويو آهي حقيقٿ تہ 
اها آهي تت مرڪزي حڪومت پنجاب لاءِ ڪابہ اهڙي رٿا منظور نن ڪكي آهي. جيڪا 
سنڌ پنجاب ٺاه واري مسودي پر نہ ڄاڻائي ويئي هجي. مون کي ڄاڻ آهي تہ ٻنهي 
صوبائي حڪومتن هن ٺاهہ جي رسمي منظوري ڪان ڏني هكي. پر اهي اختلاف مالي 
معاملن بابت هئا. 

٣‏ - سرڪزي حڪومت کي اهڙي ڪاب ڄاڻ ڪانهي ت, پنجاب ۾ ڪو 
ڊيمر نُهي رهيو آهي. لڳي ٿو ت,ہ مستر گذدر کي ان ڏس ۾ر غلط ڄاڻ ملي آهي. 
مرڪزي حڪومت:, پنجاب پر جنهن واحد بگراج جي اڏاوت جي منظوري ڏني آهي, 
سو تونسا بئراج آهي. جنهن جو ڌڪر سنڌ -پنجاب ٺاه ۾ر ٿيل آهي جيستائين لنڪ 
جو تعلق آهي تہ جيئن اوهان ڏانهن آماڻيل صنعتن واري وزارت جا ليٽر نمبر ٻي =- 
٣ /)٣»( ۱4‏ تاريخ ۱۱ /؟۱ مارچ ۱44٣‏ پر ڄاڻايو ويو آهي تہ بمباوالا - راوي- 
بيديان لنڪ رڳو اوڀر چناب ڪئنال جي پاڻيءَ جي نئين سر ورچ جو ڪر ڪندو. 
اُن جر گنجائش ٻہ هزار ڪيیوسڪ وڌيڪ آهي پر اضافي كنجائش, سنڌ سان 








مشوري بنا استعہمال هيٺ ن آندي ويندي. ٻيو لنڪ ڪئنال بلوڪي- سليمانڪي 
لنڪ آهي. جنهن جو ڏس اينڊرسن ڪمٽي رپورٽ ۱4٣0‏ پر پڻ ملي ٿو ۽ گورنمينٽ 
آف انڊيا پڻ انڊس راؤ ڪميشن جي رپورٽ پر ان جي توثيق ڪکي هئي. سنڌ - 
پنجاب ٺاهم واري مسمودي ۾ر ڄاڻايو ويو آهي تہ پنجاب. چناب کي راوي ۽ ستلج 
سان ڳنڍ ڻ لاءِ[19)(0 ڪيوسڪس جي گنجائش تاٿين لنڪ تعمير ڪري سگهجي 
ٿو. بلوڪي سليمانڪي لنڪ جي گنجائش ۱0 هزار ڪيوسڪس کي متگمربي۔ 
پاڪ پتڻ لنڪ جي گنجائض سان ملائجي ت, ب اِها مقرر حد جي اندر آهي. بلوڪي 
.مانڪي لنڪ جو مقصد ايس وي ڪئنال جي قد رتي کوٽ جو پورائو ڪرڻ 
آهي. جيئن اڳ حوالو ڏنل ليٽر ۾ر وضاحت ٿيل آهي. 

٣‏ - آئون اوهانجو نهايت ٿورائتو رهندس جيڪڏهن اوهان مسون کي 
سنڌونديءَ جي پاڻي جي ورچ جي ڏس ۾ر ڪنهن اهڙي ٻي ڳالهہ جي ڄاڻ ڏيندا. 
جنهن بابت سنڌ سرڪار مطمئن نہ هجي. 

ان ڏس ۾ر آئون اوهان جو ڌيان لير نمبر بي ۱4 (۱؟) ٣ه‏ تاريڂ ۱۱ 
جنوري ۱٣‏ ڏانهن ڇڪائيندس جيڪو مون مسسٽر فوئي کي لکي مرڪزي 
حڪومت طرفان اها خاطري ڏني هئي تم سنڌ سان صلاح مشوري لاءِ اڳ آهي 
ڪنهن ٻي رٿا جي منظوري ن, ڏيندا. 
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پاڪستان وفدل جي ميمبر ڊاڪٽر ايمر ايس قرپشيءَ 
جو سنڌ حڪومت ڏانهن نوٽ 


صوبائي نقط نظر کي فيصلن ۽ عملن تي ائرانداز ٿيڻ ڏنو ويو. پهريائين 
وفد جي ڪنهن ب سينئر ميمبر کي ٻڌائڻ بنا حڪومت کي انڊس لنڪ بابت 
سفارش ڪئٿي ويئي. جيڪا تجويز حڪومت رد ڪري ڇڏي. اُن هند ستاني وفد يا 
بئنڪ سان اسان جي ڳالهين ۾ر ڪوب ڪردار نہ ڪيو . جڏهن سينئر ميمبرن سان 
مُورو ڪيو ويو ت, اُنهن يڪراءِ لنڪ جو ذڪر ڪرڻ جي بہ مخالفت ڪئي. مسٽر 
حامد تہ مسسٽر حسن کي جيڪو بهاولپور جو عيوضي هو اهو ب چارو وڌو تہ اُن 
لنڪ سان سليمانڪي تي بهاولپور جي واهن کي سنڌؤ مان ربيع پر پاڻي ملي 
سگهندو. مسٽر حسن کي پاڻي جي مقدار جي ڄاڻ هئي ۽ اصولي طور تي بہ هن 
سندس محالفت اهو چئي ڪگي ت هو هٽي پاڪستان جو ڪيس وڙهڻ آيو آهي. 
ڪنهن خاص صوبي يا رياست جونہ. بهتر اهو ٿينو تہ اندرين جهيڙن کي مستقبل 
لاءِ ڇڏيو وڃي. 

ساڳي نموني اُلهندن دريائن مان سنڌ جي استعمال واري باڻيءَ کي رد 
ڏيڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪئي ويئي. پاڪستاني پلان پر اِن حد تائيڻ غلط 
تخمينا پيش ڪيا ويا ت, اڀريل ۾ مي ۾ر نہ رڳو سنڌونديءَ تي نون براجن کي 
سندن لاءِ رگيل پاڻي ملي سگهندو, پر وڌيڪ ترقيءَ لاءِ پڻ اضافي پاڻي بچندو. 
مون ۾ مسسٽر حسن ٻنهي ان موقف سان اختلاف ڪيو ۽ مستر ٽيٽنس جي انداز ن 
اسان جي ڪڍ يل ان نٿتيجي جو پٺڀرائي ڪکي تہ حقيقت چر سال پر گهڻو ڪري پاڻيءَ 
جي اڻاٺ رهندي. گهڻشي زور ڀرڻ کانپوءِ مسٽر حامد طرفان هڪ ضميمو جاري 
ڪيو ويو جنهن پر انهن مهينن پر پاڻيءَ جي کگوٽ جي سنگين نوعيت ظاهر ڪئي 
ويڻي: 
پهرين سندس سيڪٽري خليل الرحمان جنهن کي سندس اند ورني احساسن جو 
نگهبان هك گهرجي پاڻي جي ڪوٽا جي اهميت کي گهتائڻ ۽ اهو چوڻ شروع ڪيو 
ت. آخر ڪار انهن حتن تان هٿ كڻڻو پوندو. مون سندسن غير ذميدار روش تي 
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سسٽر حامد سان احتجاج ڪيو ۽ اهو واضع ڪيو تہ باڻي جي مترر ڪوٽا جو هڪ 
ڦُڙو ب تہ ڇڏبو. بعد پر مسٽر حامد پاڻڻ سرور جان خان کي چيو تم معاهدي جي 
لاءِ هو پٽي جي مقرر ڪيل ڪوٽا تان بہ هك کڻي سگهي ٿو ۽ ساڳئي ڏينهن هن 
مسسٽر حسن کي چيو ت, هو ماڌو ٿنل لاءِ پڻ راضي ٿي ويندو, جيڪڏ هن زمبن جي 
اُن پٽيءَ کي پاڪستان جي ڪنٽرول پر ڏنو وڃي. سسٽر حامد کي ان ڳالهہ جي ڪا 
ڳڻٽي ڪان هئي تہ پاڻيءَ جو اهو اضافي مقدار انڊ يا کي ملڻ سان پاڪستان کي 
ڪو نتقصان ٿيندو. 

پاڪستان جي ڊزائين (مسٽر حامد جي ٺاهيل) بدا قسمتيءَ سان وفد جي 
سينگر ميمبرن جي اعمتاد تي پڻ پورو لهڻ پر نا ڪام ٿي. . ري ت وراي مل 
--"---999095 پارٽيشن ڪميشن ۽ بعد 
پر ثالغي ٽربيونل آڏو پاڻي جي ورچ جو ڪيس اآٺارڻ پر نا ڪام ٿيو. هو ساڳيوئي 
ماڻهو هو جنهن اپريل ۱4٣4‏ ۾ر سندس حڪومت جي مسودي کانسواءِ هٿ ٺوڪي 
شملا ٺا تي صحيحون ڪيون جنهن تحت هن راوي ۽ ستلج جي پاڻيءَ تي اوله 
پنجاب حڪومت جي سمورين دعوائن تاڻ هٿ کنيو ۾ :501811101 جارجز ادا 
ڪرڻ جو واعدو ڪيو تنهنڪري هو هر قيمت تي ڪنهن معاهدي تي پهچڻ جو 
خواهشمند هو. ٻئي پاسي وفد جي سينئر ميمبرن جو اصرار هو تم ناڻي واري وزير 
محمد علي جي مشوري تي عمل ڪيو وڃي جيڪو هن ؟ سيپٽمبر ۱48٣‏ تي هيٺ 
ريت ڏنو هو: 

”وند کي معقول رويو اختيار ڪرڻ گهرجي پر ساڳئي وقت رڳو ڪنهن 
معاهدي تي پهڄڻ لاءِ اُن سڀڪجه تان هٿ ن کڻڻ جڳائي جن تان هٿ گڻڻ 
پاڪستان جي مفاد پر نن هجي. تنهنڪري وفد کي معتول پر مضبوط موقف اختيار 
ڪرڻ گهرجي. اهڙي ريت نقط نظر ۾ راختلاف هو, جيڪو سي ٽير ورڪ لاءِ ساز 
گار نن هو. 

مسٽر نصير طرفان جنرل وهيلر کي اهي منٿون تم هو ڪنهن مماهدي 
کانسواءِ واپس نٿا وڃي سگهڻ بيئنڪ کي ان ڳالهہ تي قائل ڪيو تہ پاڪستاڻن 
ٺام تي پهچڻ لاءِ ڪا بہ ڳاله کي قبول ڪري وٺندو. ايستائين جو حامد لاءِ نهايت 
هاجيڪار تجويز پڻ قابل قبول هئي سندس سيڪريٽري (خليل الرحمان) ۽ هو پاڻ 
سرور جان خان سان پهرين اپريل ۱48٣‏ تي ان ڳالهہ سهمت ٿيا تہ اهڙي حڪومت 
لاءِ ڪنهن فيصلي جي اميد نٿي رکي سگهجي جيڪا باڻ لوڏن پر هجي ۾ فيصلو 
واشنگٽن ۾ر ئي ڪرڻ گهرجي. جنهن جي ذميواري انجنيئرن ئي نہ پر ڪنهن ٻئي تي 
هوندي. .مد هو ار احمد جو حوالو ڏيئي رهيا هئا. 

سرور جان خان اهڙي ڪنهن بہ ڪوشش جو مذاق اُڏائيندي چيو ت ” 
”اها سندن دائره ڪارہ ٻاهر آهي. ” 
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سيس - 3 
آبپاشي ۽ بجلي کاتو 


موضوع ون يونٽ ٽٽڻ بعد درياڻي پاڻيءَ جي ورچ جو 


ايس ڪي بلوچ سيڪريٽري آبباشي بجلي کاتو اولهہ پاڪستان ۽ 
سيڪٽريٽري (نامزد) پاڻي ۽ بجلي سنڌ ۽ ميان عليمر الدين سيڪريٽري (نامزد) 
پاڻي ۽ بجلي پنجاب وچ ۾ ۱4 ۾ *۱ جون .۱ تي هڪ گڏڄاڻي ٿي جنهن رون 
يونٽ ٽٺڻ کانبوءِ آبپاي لاءِ دريائي پاڻيءَ جي ورچ جي مختلف پاسن جي نظر داري 
لاءِ ضروري مشينري جي جوڙ جڪ واري سسئلي تي ڳالهم ٻوله ٿي ۽ هيٺين تجويزن 
تي يڪراءِ رضامندي جو اظهار ڪيو ويو: 

الف) مستقبل جي پاڻي جي ڪوٽا جي تعين لاءِ پاڻي جي ورچ وارو 
ڪسيشن جوڙيو وڃي . اهو مماملو نهايت نازڪ نوعيت جو آهي جنهن جو چئڻي 
صوبن جي آبہاشي کاتن وج ۾ر سڌين ڳالهين ذريعي حل نشو ڳولي سگهجي. اهو 
اهڙي قسمر جو معاملو آهي جنهن پر چارئي صوبا گهڻي دچٰسپي رکن ٿا. 

ڪميشن جو چيئرمين سپريمر ڪورٽ جو هڪ جج هئڻ گهرجي. جنهن 
جا چار ميمبر هجن جيڪي ترجيحي طور تي اريگيشن انجنيئر هجن ۾ پنڃاپ. 
ساڌ. سرحد ۾ بلوف ٿان جي چڱتي حمو ن اڻ ھرهڪ ءاربُاڻ هڪ هڪ +يدا پر - 
نامزد ڪيو وڃي. 

سيڪريٽري (نامزد) سنڌ جو خيال آهي تم چيئرمن اوڀر پاڪستاڻ ماڻ 
هکڻ گهرجي. 

ب ) دريائي پاڻيءَ جي انتظام جي سلسلي پر پنجاب ۽ سنڌ وچ ۾ر روزانو 
جي بنياد تي پگدا ٿيندڙ اختلافن جي نبيري لاءِ هڪ ٻن ميمبرن وارو بورڊ مقرر 
چيف انجنيئر جي درجي جا هجن. 

جنهن حد تائين ممڪن ٿي سگهي گڏجاڻيون واري واري ساڻ لاهور ۽ 
ڪراچيءَ پر ٿيڂ گهرجن, جنجي ميزبان ميمبر صدارت ڪري. 

ان ڏس پر ڪابہ شڪايت واسطيدار صوبي جي چيف انجنيگر ميمبر کي 
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ڪرڻ گهرجي. اهو ان ميمبر جو ڪر هوندو ت, اهو سعاملو بورد ۾ نداس هتر 
منصب وٺ کڻي وڃي. جيڪذڏهن بورڊ ڪنهن نبيري تي نہ پهچي سگهي ت, اهو 
معاملو پاڻيءَ جي ورڇ واري ڪميشن کي آماڻيو وڃي. جنهن جو مٿيئن الف ۾ ذڪر 
٣‏ 

ج ) پاڻيءَ جي انگن اگرن جي درست هئڻ جي خاطري لاءِ پاڻيءَ جي 
وهڪري جا مشاهداتي سيل (ڊسچارج آبزرويشن سيل) قائمر ڪرڻ گهرجن. سيلن 
جا سربراه ايگزيڪيوٽو انجيئر هجن. جن جي مدد لاءِ چار اسٽنٽ انجنيئر هئڻ 
- 

سنڌ حڪومت جا ڊسچارج آبزرويشن سيل, سنڌ حڪومت جي اننظامي 
ڪنٽرول ۾ هجن, جيڪي پنجاب پر مختلف بئراجن جو گڏيل طور مشاهد وڪن ۽ 
پاڻيءَ جي ضروري پئكمائش ۾ نيڪال جا ڊسچارج آبزرويُشن سيل, پنجاب آبپاشي 
گاتي جي انتظامي ڪِنَنرول ۾ر هوندا جيڪي سنڌ جي بئراجن جي ضروري پيمائس ۽ 
پاڻي جي نيڪال جو جائزو وئندا ۽ انهن جا انگ اکر آماڻيندا. ميزبان حڪومت جي 
ذميواري هوندي تہ مختلف هيڊ ورڪس جي اسسسٽنٽ انجنيئر ۽ سندن عملي کي 
مناسب رهائش مهيا ڪري. 

چا ڪن تا انان نگ 1 
شڪايتن ۽ جوابي شڪايتن کان بچڻ پر مدد ملندي. ِ‫ 

اسان ٻنهي جو خيال آهي تہ مٿين ٽن تجويزن تي عمل سان ون يونٽ جي 
ٽٽڻ کانپوءِ پيدا ٿي سگهندڙ مسئلن جو مناسب اُڪلاءَ ٿي سگهندو. 








(ميان عليمر الد ين( (ايس - ڪي - بلوچ) 
نامزد سيڪريٽري سيڪريٽري 
پاڻي ۾ بجلي پاڻي ۾ بجلي 
حڪومت پنجاب. حڪوميت اوله پاڪستان ۾ 
سيڪريٽري 
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۱/4 
اُلهندن دريائن جا موسمي ۽ ساليانا وهڪرا (ملين ايڪڙ فوٽن پر) 


1922-33 146.70 
1923-4 154.02 
1924-25 10.09 
1925-6 100.50 2 118.71 
1926-7 9296 1. 117.1 
1927-88 92044 ِ 110.5 
1928-29 108.1 9 110.0 
1929-00 97.20 ِ‫ 124.6 
1930-11 117.4 ِ‫ 110.6 
1931-2 101.8 111.59 
1932-3 107.03 ٌ 125.6 
٫ 15.8 1933-4‏ 144.424 
1934-5 108.9 ٍ 126.05 
1935-6 116.1 ٍ‫ 110.10 
1936-7 14.02 145.4 
1937-8 110.10 3.22 13145 
1938-99 15.7 ؛ 147.6 
1939-40 127.25 5. 144.00 
1940-41 10748 َ 11.0 
1941-42 1001 .4 132.22 
1942-43 145.6 2 109.6 
1943-44 1104 150.15 
1944-45 1942 ٌ 119.9 
1945-6 131.4 ٌ 150.74 
1946-7 11201 ً 10-3 
1947-88 101.6 2 1247 
1948-49 112.15 155.72 
1949-50 112.209 2 156.00 
1950-51 151.27 ِ7ي 171.5 
1951-52 93-0 ِ‫ 113.81 
1952-53 112.3 ٴٍ 110.0 
1953-54 1161 ِ‫ 14106 
ٌ٫ 109.8 1954-55‏ 140.25 


132.53 ٣ 107.1 1955-6 
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1957-568 123.000 20.10 151.10 
1950-99 124.47 34.09 158.6 
1959-00 154.74 3.05 180.79 
1-()190 124.07 2)(./74 145.71 
1961-02 119.568 20)23 140.51 
1962-03 900.06 19.05 109.01 
1963-4 113.400 21.06 11506 
1964-05 60.1 [1 35 1.3 
19645-6 117.1 21.09 1400 
10606-7 19.04 233 14047 
1967-56 12042 25.760 140.168 
1968-09 15.03 23.21 11.4 
1969-70 1449 19.760 134.25 
[7-()197 90.20 1500 106.10 
1971-72 88.27 15.4 104.01 
1972-73 101.02 224.45 120.01 
4--1973 145.20 19.77 104.097 
1974-75 200.04 10.07 100.1 
1975-60[ 116.0 23.22 110.52 
1970-77 110.05 18.43 135.0 
1977-08 104.6 23.0 127.6 
9 -1970 1745 20.02 102447 
1979-00 10.04 2312 131.6 
1980-81 109.1 20.9 1540 
1981-02 117.068 22.03 140.61 
1982-13 9711 ير 122.6 
1983-44 128.9 21.07 14904 
1984-5 5.09 [1 18.3 114.2 
1985-66 91.06 20.02 117.06 


وهڪري جون خاصيتون 


سراسري 115.4 22.03 137.27 


هن ڪتاب جا ليکڪ 


جي ايمر سيد 
پيٽر جان مئنل 
قاضي عبدالجيد 
عبد الرسول ميمڻ 
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0 جي ڏهاڪي پر عبنالله حسين ”اُداس نسليڻ“ ثالي 
ڪتاب لک 70 17 ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ ”لُڙهندڙ تب“ 
نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش 
ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ رتي لکيو: 

انڌي ماءُ ڄڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ 
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ 


هر دور جي نوجرانن کي اُداس, لُڙهنڌ, ڪَڙهند, 
کاتُو, ڀاڄوڪَوُ, ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري 
سَگهجي ٿو پَر اسان اِنهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا 
ڳولاگو آهيون. ڪٿابڻ کي ڪاگر تان کُي ڪمپيوٽر جي دنيا 
پر آڻڻ, ٻين لفظن هر برقي ڪتاب يعنيل 0008ع ناهي ورهائڻ 
جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڏڻَ٫‏ ويجهَڻ ۽ هِڪَ ٻِئي کي 
ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻٌڂَ جي آسَ رکون ٿا. 
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4 





چڙهندڙ ٽسل (ڀَڻَ) ڪا ب تنظيمَ ناهي. اُڻَ جو ڪو بہ صدر, 
خُهديدار يا پايو وجهندڙ ن آهي. جيڪڏهن ڪو بہ شخص اهڑي 
دعوىٰ ڪري ٿو تہ پَڪَ ڄاڻو تہ اُهو ڪُوڙو آهي. نہ ئي وري 
پَڻَ جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي 
ڪوشش ڪري ٿو ت پَڪَ ڄاڻو ت اُهو ٻ ڪَوڙو آهي. 

ڪَهڙيءَ طرَح وٹن جا پَنَ ساوا, ڳاڙها نيرا ببلا يا ناسي 
هوندا آهن اَهڙيءَ طرح پَڙهندڙ تَسُل وارا پَيئَ بہ مختلف آهن ۽ 
هوندا. آهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڑهندڙ, ٻَرندڙ ۽ پڙهندڙ, 
سُست ۽ پڙهندڙ یا وِڙهندڙ ۽ پڙهندڙ بہ ٿي سگهن ٿا. ٻين 
لفظن ۾ ڀَنَ ڪا خُصوصى ۽ تالى لگل ڪِلَب ۱[000) 086[76[عم+,1] نت 
آهي. ُ‫ 

ڪوشش اها هوندي تہ پَنَ جا سڀ ڪَر ڪار سُهڪاري ۽ 
رَضاڪار بنيادن تي ٿين, پر ممڪن آهي تہ ڪي ڪر اُجرتي 
بنيادن تي بہ ٿِين. اهنڙي حالت پر پَنَ پاڻ ھِڪَٻئي جي مدد 
ڪَرڻ جي اُصولَ هيٺ ڏي وَٺُ ڪندا ۽ غيرتجارتي -060« 
دا پَئَسن پاران ڪتابن کي ڊِجيٽائيز 1 
ڪرڻ جي حَيلَ مان ڪو ب مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ 
جي ڪوشش ن ڪئي ويندي. 

ڪتابن کي ڊِجيِٽائيز ڪرڻ کان پو ٻيو اهم مرحلو ورهائڻ 
151 جو ٿيندو. اِهو ڪمر ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو 
پيسا ڪمائي سگهي ٿو ت ڀلي ڪمائي. رُڳو پَکَن سان اُن جو 
ڪو ب لاڳاپو ن هوندو. 


گن 
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پَٽن کي گُليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ت هو وَسَ پٽاندڙ وڌِ 
کان وَڌِ ڪتاب خريد ڪَري ڪتابن جي ليکَڪَن, ڇپائيندڙن ۽ 
ڇاپيندڙن کي هِمٿائِن. پر ساڳئي وقت عِلمہ حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ 
کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪَنهن ب رُڪاوتَ کي نُ مڃن. 

شيخ آيازَ علمَ, ڄا, سمجھّ ۽ ڏاهپَ کي گيتَ٫‏ بيٽَ, سِٽ, 
پُڪارَ سان تَشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمن, گولين ۽ باروةَ 
جي مدِ مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ت: 
گيٽ تم ڇضڻ گورپلا آهن, جي ويريءَ تي وار ڪَرن ٿا. 


ٹّ ٴُ تن 8 4ج َ‪ #ٌ # 
جئن جن جاڙ وڌي ٿي جَگَ ۾ هو ٻوليءَ جي اڙ ڇُپن ٿا؛ 
ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا موٽي مَُنج ھر پهاڙ ڇَپن ٿا؛ 

1 
ڪاله هُيا جي سُرخ گَلن جيئن, اڄڪلھ نيل ... آهن: 
گيٽ بہِ ڄڻ گوريلا آهسن .1 


4 ري ٴًَ 
هي بيٽ اَٿي. هي بَير- گولو, 

جيڪي پ مئئيڻ. جيڪي پ ينا 
مون لاءِ ٻنهي پر فرَڻُ ن آ+ هي بيٿُ ب بَمَ جو ساٿي آ 
جنهن رِ ۾ رات ڪَيا راڙا. تنهن هَڏ ۽ چَرَ جو ساٿي آ ۔ 
اِن حسابَ سان اڻڄاڻائي کي پاڻً تي اِهو سوچي مَڙهڻ تہ 
)يز 7 ا ۾ ۾ يز نه ليه 
هاڻي ويڙھ ۽ عمل جو دور آهي. ان ڪري پڙهڻ تي وقت نہ 
وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني آهي. 


ُ 
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پَئن جو پڙهڻ عام ڪِتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نِصابي ڪتابن 
تاتين محدود ن هوندو. رڳو نصابي ڪتابن پر پاڻ کي قيد 
ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر كڄي ويندي ۽ 
نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون ع0-01٣[‏ اڻجانن ۽ 
نادانن جي هٿن پر رهنديون. پَڻَ نصابي ڪتابن سان گڏوگڏ 
ادبي. تاريخي, سياسي: سماجي: اقتصادي, سائنسي ۽ ٻين 
ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش 
ڪندا. 
پَڙهندڙ نَسُل جا پَنَ سڀني کي ڇو, ڇالاءِ ۽ ڪينشن جهڙن 
سوالن کي هر بَيانَ تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٽَ ڏين ٿا ۽ انهن 
تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جوابَ ڳولڻ کي نہ رڳو پنهنجو حق. 
پر فرض ۽ اڻنر گهرج 1606851 ۱1860109818 سمجهندي ڪتابن 
کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش 
جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا. 
توهان بہ پڙهڻَ, پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي اِن سهڪاري 
تحريڪ پر شامل ٿي سگهو ٿا بَس پنهنجي اوسي 
پاسي ۾ ڏِسو, هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا: ساوا 
توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا. 
وڻ وڻ کي مون ڀاڪي پائي چيو ت ”منهنجا ڀاءُ 
پهتو منهنجي من پر تنهنجي پَنَ پَنَّ جو پڙلاءُ“. 
- آياز (ڪلهي پاتم ڪينرو) 


ُ 
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